$ 


p 


j^ g 
M75: 9" 1 
& nee aa id 
i 
| 


2 


Pd 


M 


E AL AE es e E 


PARS SEXTA 


| 
| PHYSICA 


CURIOSE. 


PA quA 


ARISTOTELIS MECHANICA 


Explicantur. 


Ahit 2 JL AA 5 
R. P, ADALBERTO FYLKOwSKY, 
è Societate JESU. 


Typis MONASTERI OLIVENSIS, 


Imprimebat Georgius Francifcus Fritfeh, Fatf. 
ANNo M. DC. LXXX, 


? 
H 


Facultas & Approbatio 
pofita eft. ante 
. Logicam. 


BSS 
PERILLUSTRI MAGNIFICO 
AC 
GENEROSO DOMINO 
In Matocice & utroque Czofnovv 
DOMINO 


SIANISLAO BA- 


RICZKA, 
SUBDAPIFERO. .CZERNIECHO- 


WIENSI, S. R, M. POLONIARUM. 
SECRETARIO; 


7: OS Scriptorumest , monu- 
A ix: mentis (ai, five ad decus, five 
G ad tutelam magnorum Hero- 
©% um advocare nomina quorum. 

SCC OO RGO fab aujpicits erornamento, ed 
proferant in publicum. :Magnitudinem Heroi- 
bus conciliat, vel familiarum non obfcura ve- 
tulas; "velgefforum quaf amiliamexornarunt, 
elaritadosvel propria illins decora, cujus inpa- 
irocinium operis affumitur nomen, Singula 
bacmibi apud1e P. D. Subdapifer abunde Juppe- 
(unt, Non meo, fed Cafimiri ITI, Polomiarum 
Regis ove, Tuam afferonobilem ac vetullam do- 
mum, dignitate pluri comaendatam: de qua 
4 2, pinra 


BSS 
pluraex annalibus infer oris Pannonie, in qua 
e originis antiquitate, ct gelorum magnitu- 
dine 4 [aculis claruit; poffet afferri, fi Tarcail. 
liusregni invafor, imagines nobilium, gefforum 
monumenta, originem armorum gentilitiorum, 
C quibus meritis binamCrucem utr ind, fuffulta 
bacdomushabeat, fupere]fe fuiffet pafus. Verim 
boftilis injuria ut virtutem cy gloriam generis 
abolere non potuit, itaquin à Pofleris ovo or- 
natu exagqqeraretur, uon effecit, Non placuit 
natis ad libertatemingo [cOtomanico fabmitte- 
ve. Quareannotiog- lvo five Joannes Barycz» 
ka relicti apud hoflem latifundis e oppido, à 
cujus dominatu faciebat nomen, tertius decimus 
is abexortu [fue nobilis domás , e ab affamptis 
armis quibus nuncejus Pollori utuntur, vecesfrt 
in Rusftam.' Ibiparem nobilitate Hedvigem de 
Rofarum lemmate inConjusem fumpftt,fed vir 
hofti nominis Cbriliani, praputjando , non tur- 
bis civilibus natus dum in Rus[fa bella inceude- 
rentur domeflica, ia Ma[foviam ad Conradum 
ejus terre ducem nan dim pol concesfiz. * Ubi prae 
pter ingentia quamnatara tam virtutum orn«e 
menta, gratisimushofpes duarum munere vils 
larumest honoratis: 

Sed nec Ipfe defes in gratiis bono Principi repos 
nendi, neg, filios in usreliquis fegnes. Refpon- 
derunt 
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derunt (inguli gratitudine militari, qua maxi- 
mè Duci cara fuit, Illorum natu major Bartho- 
domaut Lituauorumin Mafoviam irruptionem 
dum reprimit, occubuit: minor Henricus contra 
Henricum Barbatum gesfit fortia, Joannes ve- 
rò novo conjugio Zegota domo GrZyħalia fuam 
Jabilivit: familiam, vx ead, tres mafinlas protes 
bono publico fufcepit. Henricum, quipace ac bella 
inftanis: Domum. Baryczkuxum. im: Palatinate 
Belfenfi plantavit.. Martinum, de guofi liceret 
per facra Romana logquideeretaypoffent nompau- 
ca preferri,qua magum Dei Sanétis. Yupparem 
corprobrent t: ea judicio prudentum. fuit viri 
fanctimonia, tanto zelo. divino ornata, ut dum 
Generalem in facris vicarium: Nankieri Crago- 
vienfis Epifcopi ageret, flnuld, ie Cathedra Ver- 
bi Dex Oratorem, Prajulis uomine fai contra vi- 
tia Ca (piri Regis inarenam defcenderits e in 
ea fulmen facrum vibraverit : quam eb vem in 
praterflueutemVifiulam anno 1349. dejectus in- 
ce de calo [upra corpas merfum vibrat tefle bi- 
lloridubi c qualis fuerit, monülratus fft. Geora 
gio tertia Joanni filio, Cozjux Barbara de domo 
W'yffkovoice pofuit Czerfci monumentum, quod 
im banc diem: illius praedicat magnitudinem. 
Henricus Georgi) filius affumpt ın. Con[ortem 
liarbardaroslai de Domniewvo armorum Dole 
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dasor0St 
ga filid, ultra virtutes proprias, mooum familia 
decus addidit, Namoex illa, clarisfmumfamá 
virtutum e dotrina dedit Venceslau Eclefre 
Vratislaviezfi Canonicum cr optimus iluliren 
artibusll/oytechum. Ex Agnete dedomaoRogovo, 
fiemmateDzialopaW oytechus datis prius tribus 
Patria filiis,pravenitquod mox acceptura fuit 
damaums Namiple vitam devovit Deo acPriz- 
cipiVladisiao LI.cum quo fapè Turcarum fulmen 
dc vitlor tandem communi totius orbis Chrifia- 
niluitu, communi ad Faynam involutus clade, 
Hujus Simon proles Paterna amulus glorie, de 
Martis avena pes anuos ocodecim mon abfees[rt 
dumin Patria Principibus contra bofles varios 
operam. navaret : fed neg, ilis exactis virtus es 
languit: dum bofles domi guas vinceret deeffeut, 
ln Boemia guafivit. Petrus alter W'aytechi fili- 
us ad alterius è Ducibus Mafovie Conradi aulan 
fe adjunxit, carus admodum tum propter exis 
pilam in trat atione uegotiorum folerttam,tum 
propter morum gratisfipam civilitatem,.- Hic 
per Cozjugium Landageroviaue Domui coujun- 
eL us, eo primus im urbe Var(acoienft , ducatis il» 
lius primaria, pofuit domicilium. .. Fili Petri, 
qui dno upereraat e pluyibus,ad omnem nati pie 
tatem fomuld, avtes Martiaa, Scilicet, Georgius, 
ob fcientiam enultiplicem; linguarum, perigria 
narum 
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a3 EEOSEP 
gavutn notitiam illis temporibus zotisfms y to* 
tus inexornanda fuit S, TJaoaunuF arv[avia prine 
cipali Bafilica : Petrus vero iflius Frater ejusdem 
Bafitice facro ad(cviptus Collegio.: Sed Georgiuy 
temoloeidemintulit Crucifixi Domini effrgiem, 
quam fer eripuerat rogosdumalias facras Icones 
Hareticiconcromarent in GetmaniA y, 1nquo fa- 
&o nom minas pietati quàm Chrifiane magno 
feto periculo litavit fortitudini : Martias. verà 
fpiritus in [uan transfudit pallevitatem © Nam 
illi Joannes matus , Ludovico I. RegiHum-. 
gararum contra Solipgaunum Anno 1526, e4nà 
contulit operam,quam ollis non minus borrmit 
quam [ufpexits (ui aquárunt calo,  Hievedux in 
Poloniam: ab Anna Regina inter domellieos Atse 
Le adfcriptusyob egregios amores apibus ex hono- 
vibus auctus, opum baud partem minimam in. 
Eclefiarum ornamenta elargitus, Hic mihiam= 
plis(fmus- gloria campas aperitur dum ad pri- 
mogenitum Bartbolomai Stanislaum- vertoocH= 
JoszatumóMatre Fukieriapa, . Damus Autem 
Fukierorum quá uonclaritate fulger in Germa- 
mia? quibus non lucet affinitatibus? Te eémame 
buius annuli Stanislae Fukier [ine encomio pre- 
zerire nop pofum. Qua divifa Beatos effuiunt 
colecta tenes, in te [cientiasverum ufus, civili- 
tatem pietas, pietatem animirobur fortitudinis- 
4 4 aen 


4&6 (o)Sg 
uem exornat oefforumexcellentia,  Imtefecula 
nofira majores tuos, inteuno plurium decora 
veneratur. Longior iptuts effema Laudibus , nifi 
me predictus ad feraperet StanislausBaryczkas 
dahocviro bec virtus militaris e Chrifliana 
quam nallam posfetreticere aum. Milttabat 
Sub Gotta fortalitio c àceleprotei? us ad Regem 
Augulum inPulumiam rediit incolumis favores 
quos 4Celo e Principe recepit nS. Predicatorum 
vefualt Ordinem; E Cozuforte vero Kulinska gente 
Odrowazia Albertum; Stanislaum, ci Hyacin- 
zhum orbi dedit, Adhuc in eodem glorie campo 
baereo dum Albertum Tenutarium Viefdovien- 

femeontemplor,tum bellanten contradurcas [ub 
Strigonioer und quaft dextera peragentem belz 
dJaquia unafortisffmum Tarcarumsidest duel- 
losprolfernit : quo maxinum affert victorie nos 
mentum, Sed non boc unum Herois facinus Faez 
veplura propter qua à Rudolphoti, Imp: incata-» 
logam Germanie Procerum anno 1590. Afertus 
63i, Sed redux in Patriamnon minor in acie Kir 
cholnenjt cum fua Hallatorum cohorte cui praes 
vat proPrefeifoconfbeiiusesi : non minor ad 

Smolen[cum cum fub Sizimundo Til, Rege cum 

jsdem Hallatts Equitibus Prafeilus. E cafris 

£jsdems 
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redux quidquid etatis [uperer at pacatis abfequi- 
is Regum Polonie impendit, fed militaris gloria 
femma; vulnus quod nullá arte perfanari po- 
tuit usg ad mortempratulit , pari hudio tem- 
plorum fe decori admovit, quorum fundationem 
vel erexityvel liberalitate provexitypr aci puéPa- 
tri S.Dopinicierigendoiutemtus domiciliosSt4- 
nisle ipfiplemo glorie natusfilius Stanislauiob 
multa eruditionem c iudicij gravitatem, liz. 
gvarumg externarum peritiam Con[iliarits Au- 
gulle domus Auffriace adferiptus, Notum bujus 
viri ingenium Europe Principibus, probatum 1n 
arduis confilium, audita admirabili eloquentia, 
queomuia ita tllum clarum  fecéreClementi VIIL 
Pontifici Maximo, ut boc literis Apoflolicis tehá- 


"Zum effe voluerit, Tell atus est fortitudinem Dux 


Zelbitvius : liberalitatemSancivnoniales DTe- 
refa Vav[avienfes tellamtur , dumllumfunda- 
torem Dons fua profitentur teffatur Qj S:Ordo 
ibidem Praedicatorum.: Legitur bacipfamunifr- 
centia in [aeris Altaribus $,Crucis, S. Jofephi 1m 
templo S, Joannis, fed ned, Umbella filere potes? s 
quam ille [amptu magno ornatam non minore 
animavit, dum providit [uis impenfis. in perpe- 
tuum ne decffent à quibus, dum Sacerdos ad g- 
gros velatum. panis [pecie defert Deum, e ipfa 

: A 5 defer- 
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deferretur fed fi Viri bujus fingula: profequever 
Oratio vix inveniret finemymarmorifebulchra- 
licetera permitto , quod quant perennius in 
prodicfa Bafilica S. Joannis Varfavia confiflet 
zantà diutiùs plura memorabit, ` Adtejamprae 
cedo Hiacynthe S. T. Doczgorc in $. Ordine Pre- 


dicatorum Provincialis, fed mihipraripiunt uas ' 


cem illa fabrice, Templi magnificeatisfinzi , pari 
Convenths ejusdem Ordini Far[avie, tua. illas 
haereditas, tua provexit indullriay prowexi/fot a, 
32 opus quale nofira fluperet atas: 5. fbimmofirasa 
usi wixilfet etatem. -Necfatis fuitmutoserigte 
Yewauroxss led 1ui, Patria, täi. [umptibus efeci : 
fiis ut intra illos perpetuo tam fLagiritea, quam 
Dot£oris Angelici Cathedra cum Auditore capio- 
fo confifleret, à te ditata, c 1um impenfis lipata 
"Anditore, Hacfatis effent meo prefenti Opufctte 
do ad-decorem s- fatis ex. Dus nominibus reciperet 
claritatis jp ornamenti y nifi becomnia per 7e 
Perilufiris M. D.Subdapifer auct aych in de tuis 
propros Doctoyibus exagaerata accederent,Pr.e.- 
mittohicplenos glorid Fratres Taos ut deinceps 
Tibi mea tutafamnletur Oratio, Et Albertus 
quidem Tuus Frater pollquam fpes magnas jam 
in fructum partenonexigud produxiffet ; erea 
ptus terris Ingeniumerat natum ad aquitatem 
€ GHI, negotij capaxsornabatur magna lin- 
gvarani 
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guarum peregrinarum notitid , aderant. fcien- 
je dexteritas. ci indullria multa, quam duns 
exercere ferà incipit, ad Superas, ut piè credimus, 
transfert. Prius tamen ad eosdem pramiffo Fra- 
tre Bartholomaeo, qui cum maximum par affet 
virtutum dr fcienttarum viaticum brevi ab[fol- 
vit iter vite, Neg, Joannes diu inter nos per- 
misfus, Natus ad maxima, e fcientia $8. Ca- 
zonumprapar atus, Protonotarius Apoflalicus 
Plocenfis e Pultovienfis Camonicus, Colnenfis 
Pr epo[itus, dolore tam publica quàm privato. ia 
medio etatis curfa metaminvenit. Ad Te jana 
redeo, qui faperes diug [uperfisprecor, P. Subdae 
pifer, loquuntur Tui magni Parentis munificen- 
siam erca monumenta. canuculo - plan? regali 
in Conventu Var[avienfipraftxa s loquetur e& 
Tuam Bibliotheca libris referta. Loquentur Sae 
cerdotum menje opimis. donationibus ornate. 
Loquetur Gudiofa Cracovia Juventus largitio» 
nemdittam Burcana. (Sed priusquam adrelie ' 
quaprogrediar, Michaelis 141 Fratris ex Patrue 
meminiffe debeo cujus donzusin Mokatoveo e? aliz 
bi amplis po[fesftouibus à DacibusMafovidexot= 
natayipfe-vero livenuitate propria fe clarisfhpmum 
facit Profectus, vocant Capitaneum , S. R.Ma» 
jefatis Poloniarum.) 12 Te P, D. Subdapifer, 
que legum peritia, quareram exper iemttia lia - 
git, 
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Lvarumnotitid, judicig acrimonia inres pieta- 
uus findium! abundant praeclare- pacis belliġ,, 


artes, Matthematicusmilitaris Architectura ý 
Poliercetices, Pyrotechinices, non tam nonvul- 
garisquám admiranda, atý. multis , cum decos 
re Patrie; cafibus probata, et laudata Cognitio. 
HincTeCaftmir. 111. Rex nolfer voluit. fibi ade ffe 
3p bellis; Zborsvienfis Bereslecenfi, Zwanecenfis 
eui etiaminnulliscaffris defuillis Tribuit ille 
plerimum ubig, Tuo j «dicio, c plan? uid, lub» 
Jeripfit. Teile- adhibuit cam ab hoffe reciperet 
Cracovium,Varfauiam,Torunium. Tuo ingenio 
mis joues, admote machine , cuniculi frodu-. 
éti, metati ones accefuum inllituta , aggeres Ia. 
Jfirucii. Taumerar quod Hollis in- atre perbor- 
vuit;[ub terra expavit,in patulo. acceffuperti» 
muit. Arti fuit focia ae hereditaria f ortitudo; 
€» Ingenio non deerant manus. Moles bic me 
gefferum opprimit ; fed non minm tua premit 
modelia: eeris laudanda, laudem JURIS > quam: 
tamen apud equam verum arbitram HH 
quam effugtes polferitatem.Nom deerunt quiTa- 
15 gelis [ua volumina impleant, non deerunt qui 
illa in exemplum vocent y. at ceteri veluti 
communibus altiora demirentar. 


Hac/umt , que me,ut prafens Opufeulum 
To 


dis (ROSE 
pieta — «ruo con[eeravem honori, permoverunt é pe 
belli 4. meritò, non diffiteberts. : Accipe crgo tibi itä» 
Tures tum, recipé ad quem Ja fuá materia AME > 
avul- ey Scriptoremillinsinter addictisfimos Tue 
s decos bilie pervetufte Domui repont. 
2221 til. 
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Oníolus Ariftoteles , fed eti- 
Xam alii non pauci magna fua 
ingenia Mechanicorum fpe- 
i culationi admovére, quales 
BAN} fuerunt Cliades, Architas,Ar- 

T —. - chimedes, Ctefibius, Nym- 
phodorus, Diphilus, Charidas,Agefiftratus, 
Pappus,Hero, Apollodorus, Jordanus, Leo- 
nicus, Piccolomitius, Cardanus, Guidus, U- 
baldus,&c, Imò Veteres ob primam eo- 
rum inventionem, Aftrezam, Neptunum , 
Martem, Vulcanum, Cererem, Palladem à 
divinitate donàárunt: non quodinftrumen. 
ta mechanica veluti Fabri quidam manibus 
fuis tractaverint , fed quod datum pondus 
&atà potentià movere oftenderint, & cau- 
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fasac principia quibus machin in moven- 
do magnas & admirabiles habenc vires, affi 

nàrint. Unus Ariftoteles cancà ingenii fub- 
tilitateac ftudio id perfecutus eft ut omnia 
adunüm principium quod eft Circulum, re- 
vocari poffe gravisfimis demonftrationum 
pracipué Geometricarum momentis often- 
derit. 

Mechanica itaque Scientia in praxi defi- 
nit, & ordinatur ad ea pondera. quz vires 
humanas fuperant trahenda; impellenda.fe- 
renda, Etadhocsmachinas præfcribit, cau- 
fas fpeculatur, confiderans infubjecto Phy- 
fico certam figuram, ratione cujus machina 
pótentiam ad movendum acquirit, linde 
tamad Phyficam quam Mathematicam fpe- 
&at; eo ab Ariftotele inter Mathetnaticas 
mixtasrefertur, Eft veró utilisfimaomni 
hominum communitati, fine illa. Archite- : 
&ura, Medicina, Nautica, Polemica non 
procedit. Quam ob rationemafferimus in 
altera parte hujus opufculiillius-exercitium 
circaquatuor elementa, | Porró licer innu- 
mera veteres moderniquerepererint, quine 
que tamen funt, que dicuntur potenti mo- 
ventes, quarum fingula magnå vi, multipli- 
cátz veró propemodum infinita. pollent. 
: Sunt 


2 ARISTOT. MECHANICA 
Sunt veró, vectis, trochlea, axisin peritro- 
chio cuneus, & cochlea; fed has omnesre- 
vocatAriftocelesad unicumcirculum; qua- 
ze hanc fcientiam infeptem dividemus par- 
tes.Primaagecde Circulo,2. de Veste, Libra, 
Statera. 3.de Trochlea. 4. de Axe in peritroe 
chio, ;;de Cuneo. 6; de Cochlea, 7. Applicae 
bic datam doctrinam quatuorElementis non 
ampliüsfpeculationi infiftendo fed meram 
proícqvutapráxim. 
a PARS L 
DE CIRCULO. 
Circuli Mirabilia, : 


Attigimus horumnonnullain fine noftri 


"TractatüsdeOrtu & Intericu, urtamen hie 


demus integram doctrinam, non pigebit 
eadem fed plenius repetere. 


Quód quinq;porentiarum visin omnibus | 


admirationemexciter, inquit Ariftoreles, | 
mirüm non efle; cùm ille quinque poe | 


tenti maximam vim habeant ex mirabi- 
liore caufa, nimirum circulo provenie 
ant. Mirabilia veró circuli hec funt 
1. Contrarijs & repugnantibus confticuicur, 
qualiter nulla resalia , & quidemtriplex eft 
repugnantia. 1,Fitexmotu & quiete , qua 

funt 
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Íuntoppofita ex genere privantium, Fit e- 
nim ex motrurecte finite facientiscircumfe- 
rentiam; donec ufquein eundem locum re- 
diericunde moveri coepit, & ut perficiatur 
abíque errore, ad id inventus eft à Dædalo 
circinus, qui, ut inquit Ovidius , ex uno duo 
ferreabrachia nodo. junxit , ut equali fpatio 
diftantibus ipfis;alcera pars ftarec;pars alte- 
raduceretorbem.. 2, Quod una cademque 
linea curva; fcilicet peripheria , fit concava 
& convexa, careat licet onini latitudine: 
quz funcapparenter contraria, Quia di- 
ftancfub eodem genere, habentque medi- 
um;ut magnum & parvum , inter fe diftant 
per medium , quód eft equale;ideó dum 
commutantur invicem prius necefle eft fie- 
rizqualia; | Sicinter concavum & conve- 
xumtenet medium linea reĝa, quia utilla 
iater fe posfint commutari,necefle prius fi- 
eri rectas, 3. Movetur circulus fimul motio- 
nibus apparenter contrariis , antrorfum & 
retroríum, dextrorfüm finiftrorfum, für- 
fum deorfum; dum enim pars fuperior cir- 
culi erecti defcendit per latus dexcrum de= 
orífum;eodem tempore pars inferior per la- : 
tus finiftrum aícendic, Qua funt motio- 
nesapparenter contrarie ,ut enim verè cf- 
B fent 
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fent tales, deberent fieri íecundüm eafdem 
partes. 4. Mirabileeft quod femidiame- 
ter uno eodenique motu cum punctis infini. 
tisquibusconftar, velocius fimul. & cardius 
fecundüm divería pun&a. , adeoque inz- 
qualiter circa centrum moveatur: Illa enim 
inzqualiter moveri dicuntur; qua eodem 
tempore inzqualia percurruntífpatia, At 
qui punctum íemidiametri quod eft propin- 
quius centro minus percurritfpatium quàm 
puncdum quod eft remotius;quia minorem 
deícribit peripheriam,quare eciam velocius 
movetur punctum àcentroremotius,quim 
illi-propinquius. 5, Excremum: (emudia- 
metri tnocum; eodem cempore duobus mo- 
tibuscontrariisfertur;uno naturaliad.peri- 
pheriam fcilicet. ,. alcero violento sd cen 
trümmovetur.Nam fecundoillo motu pun: 
Gumexeremumfíemidiametri recrahitur:& 
repellitur ad centrum , non aliter quàm 
cümayiculaalligatar filo manibus detenco; 
recrahitur in fuo volatu continuo ad cen 
trum;& ita naturalicer fuo volatu. defcribit 
circulum. — Quz retractio major eftin mi- 
norecirculo quàmin-majore; Motum re: 
tractionis vocatAriftotelespracer. natura 
alterum. in cencrum appellac: naturalem, 

Quod 
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Quod paradoxum itaexplicamus, Ducatur 
circulus BCD, minor, HGF priori concen- 
tricus,major femidiameter minoris CA.ma- 
joris HA, procraharur ex A linea AF, per 
quodcunque punctum minoris circuli D; us. 
quein F,& ex D, ducatur GD paralellz li- 
nez HA per prop. s. lib.z, Euclidis. Ex Sau» 
rem SI perpendicularis in HA, &ex D li- 
nea. DG perpendicularis in CA per prop. rz: 
lib.r.Eucl Arcus igicur HG erit equalis 
proximo arcui CDA,quo cempore permea- 
bic CD, eodem H permeabit HG in eadem 
velocitate. Retractio autem CE puncti in 
minore circulo erit major recractione HI 
pundiinmajorecirculo (quas retractiones 
defignant perpendiculares GI,ADE) nam in 
circulis inzqualibusre&z equales ad rectos 
angulosdiametro excitatz;de diametro cir- 
culorum majorum (egmentum minus aufe- 
runt,quodhicfupponit Ariftoteles. Unde 
ex hac extradtione & repulfione infert Ari- 
ftoteles,minoremtardiüs ferri majore. Quia 
id quod plus repellitur tardiüsfertur :fed ra- 
dius AC plusrepellitur & retrahitüur quam 
radius AH, ergo cardius fertur. ^ Hiautem 
duomotus Analogiamífervant , ita ut quz 
ratio eft motüsH fecundüm naturamin ma- 

B2 jore 
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jore circulo ad motum preter. naturam HI 
ejusdem circuli;eafit ratio mocüs CDfecun: 
düm naturam in minorecircuload motum 
praeter naturamCE hoc eft.quantó major eft 
velocitas pun&i H ex ratione diftantiæ á 
centro inmajore circulo,tantò mínor fitex: 
traétio ejusdem puncti HI, & écoatrà, quan. 
to minor eft velocitas pun&i C ex ratione di: 
ftantieà centro in minore circulo ,. tantò 
proportionaliter major retractio ejusdem 


pun&iCK. Unde concludit motum fecun. 


dümnaturam multóceleriorem efle incir. 
culo majore quàm minore eodenitempore, 
Eodem enim tempore dum C venitin D per- 
venit H in F. 

Prater hec quinq; paradoxacirculi exre. 
pugnantibus defumpta, reperiuntur etiam 
alia. © Quódunica terminatur lineaunifor- 
mi, fimplici; que careat principio & fine , 
nec amen fit infinita fed finita, cota, ac per: 
fecta. Unde circulus omnium figurarum pla: 
narum eft fimplicisfima, regularisfima, per- 
fectiffima. 2. Quód ca linea circularis non 
fic angulus, proximétamen ad angulumac- 
cedat, & ira quafi tota angulus. dici posfit, 
3. Quódidem circulus omnium figurarum 
ejusdem perimetri fit capaciffima. 4. Quód 
lineam 


am HI 
fecun: 
aoctum 
jor eft 
uriciae 4 


fit ex. 


quan 
one di: 

tanró 
usdem 
íecun. 
in cir: 
jpore, 


Dper- 


iexre 
étiam 
Inifor- 
cfine , 
Ac per: 
m pla: 
a, per- 
is non 
amac- 
posfit. 
rarum 
; Quód 
incam 


ARISTOT. MECHANICA. > 


lineamrectam, aut alium circulum non tan- 
gat nifi inunico puncto, adeoque fic maxi- 
e mobilis, cùm nulla impedimenta in pla- 
no babeat; 5. Ouód ficimpoflibile interre- 
Gamcirculum tangentem & circuli peri- 
pheriam ducerealiam rectálineam, 6. Quód 
ab omni diametro fecerur in duas equales 
partes. 7. Quód duw linez infiftentes ex- 
tremitatibus diametri & concurrentes in 
quocunque pundo circuli conftituant an- 


. gulum rectum: 8,. Quód ex infinitis punctis 


incirculo conftitutis unicum fit ex quo re- 
de linez ductz ad peripheriam fint inter fe 
æquales: Quz omnia fequentibus propoli- 
tionibus vocatà infubfidiumGeometriade- 
monítrabuntur, 

PROPOSITIO I Daezcmculicentrum in- 
"venire. 

Ducatur recta intra circulum ab uno 
puncto peripberie ad aliud, & per prop. zo. 
primi Eucl, bifariam fecetur, quod fiet, fi 
unus pescircini ponatur in uno puncto pe- 
riplieriz, per quod ducta eft recta, & alcero 
defcribatur arcus ,idem fiat ex alcero pun- 
&ofervatà eadem circini diductione , feca- 
bunt fe arcus, ex punéto interíectionis de- 
mittatur perpendicularis in prius rectam 

b; ductam 
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ductam, hzcerit circuli diameter. Quzfi 
bifariam (ecetur, dabit centrum circuli. 

PROPOSITIO IL Dua linea recte infiffen- 
es diainetri extremitatibus concurrentes in cir. 
cali peripheria conflituumt angulum vetitum. 

Ducatur eam ejusmodi. concur(us linsa 
grurmex diametri cerminis,conftituet crian- 
gulum;hic vero erit reétus,nam bafis ejus eft 
diameter circuli, hzc bifariam fececur, & ex 
puncto {ećtionis ducatur ad verticé triangu- 
li recta, hzcunumiin duo triangula zqualia 
divider, quia & ineodem circulo erunt, 
& fubrendentes erunt equales ; ergo per 
s.primi Eucl, pareserunt. Jam aflumatur 
uniusangulus excernus, quicum aequalis fit 
duobus internis per 32, primi, eric duplui 
anguli interni & oppofitus alceri eric duplus 
ilius , adeoque duo erunt dupli totius, 
Cüra igiruranguli ad centrum circuli pofiti 
finc duobus rectis equales;per prop. 13. pri- 
mi, ericangulus de quoagitur eorum dimi: 
dius, ac proinde re&us. 

PROPOSITIO HL Si iz circumferentia 
eirculi quacunque duo puncta afJumpta fuerint, 
tinea reta ab uno ad alterum duct ay ueceff ari 
sadet intra circulum. 

Ducatur circulus, & in eo pundctaaffi- 
gnen: 
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gnentur BC ,eaquerectà conjungantur BC, 
neceffarió ipla recta erit intra circulum: Sic 
enimejufídem circuli centrum , A, atque ex 
illoducanturredé AB: AC, dabitur trian» 
gulum inejuslacere BC, quodeungue pune 
étum fümatur, fic D, & ex eo ducatur recta 
DA;cum igitur duo latera AB, & AC fint 
«qualia, utpote ex eodem cétioad eandem 
psriplieriam ducta;erunt pers: primi, anguli 
ABC,& ACBzquales,íedangulus ADB per 
16, primi eft major angülo ACB, utpoteex- 
ternus,ergo etiamidem angulus ADB ma- 
jor ericangulo ABC, & idcirco etiara lacus 
ABmajusericlacere AD per prop.:9. primi, 
cum: omnis trianguli majorem angulum 
fubtendar latus majus. Quoniam igicur 
AB eft femidiameter circuli à centro uique 
ad peripheriam pertingens;eric AD minor 
femidiametro; ergó D panctum cadet intra 
circulum, -- Quod ipfum oftendecur eodem 
modo de quoelibetalio punctore&z BC, to- 
ta igicur recta BC cadicintra circulum. 

PROPOSITIO IV. .Ozecunque retdacir- 
culum tangit ita ut eummon fecet in unico tan- 
tum puaiio eumtangit. 

Deducitur ex precedenti. Si enim in 
duobus punctis eum rangeret, parsrecta in- 

B 4 ua 
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tra illaduo pun&a pofita caderet intra cit- 
culum, ut przcedenter eft demonftratum, 
ergócirculum fecaret,Poniturautem exhy- 
pothefitantümtangere. | Sidicas illam li- 
neamaliquà fui parte coincidere cum peri. 
pheria, Fricigiturunacademque linea in 
cadem parte fimul reda & curva, quod eft 
imposfibile. 

PROPOSITIO V. Circulus circulum non 
tangit nifi ia uico punito, five intus [Fue extra 
2420941s 

Tangat primó circulus DGE minor ma- 
jorem DCF,in D interius, dico enm non tane 
gerenifiinuno punctoD, Sienim fetabge. 
rent inalio puncto, ponamus cos fecangere 
eciamin C. quodnon procul diftarà D, Du- 
&islineis CA, CB,adcentra duorum circu. 
lorum A & B pers, tertii neceffarió diverfa, 
cranfibit recta AD per rr. tertii per punctum 

contactus D, ipfz autemrectz AB, BC, per 
20,primi erunt majores latere AC,cümin o- 
mni triangulo duo latera fimul (ümpta ma- 
jora fint certio quovis. Sedre&ta AC qua- 
liseftrectz AD, cùm utraq; fit femidiame- 
tercirculi CDF. | Ergo eadem recta AB & 
BCetiammajoreseruntrecta AD, Si igi- 
turauferatur recta AB. quac communis eft, 
rema- 
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remanebit recta BC adhuc major quàm re- 
&a BD quod eft abfurdum. Deberent enim 
efle x quales, utpote femidiametri ejufdem 
circuli minoris DGE; ergo in folo puncto 
D & innullo alio fecangenc intus ifticir- 
culi. : 

Tangat fecundó circulus DCF circulum 
ECD in pluribus punctisquamin uno D du- 
catur linea BA à centro B circuli unius ad 
centrum A circuli alterius;; qua. neceffarió 
per prop. 12. tertii tranfibic per conractum 
D, fiigicur fefetangancinalio puncto quàm 
D; cangant fe in C. Quare fiducta fueric 
rectaBCA. AC duorumcirculorum femidi- 
ametri,eruntez equales rectis BD; AD , ut 
pote femídiametri eorundem etiam circu- 
lorum, Ergo erunteciam zquales ipfi BA. 
Atqui per prop. 2o. primi, funt majores; 
cùm in omni triangulo duo latera fimul 
fumpta fint majoratercio.. Ergo func fimul 
& majores & equales lines BA, quod eft 
abfürdum, EKrgoimpoffibile eft uc circuli 
duo fe tangant extra in pluribus punctis 
qnam in uno, 

PROPOSITIO VI. Lizeaque abextremi- 
tate diametri cujyuscund, circuli ad angulos re>: 
ctos ducituryeh tangens: dicitur, extra ipfum 
eirculum cadit. Ds In 


Mea 5 
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In circulo DEE,cujus centrum A, diame 
ter BF, ducta, fit linea CD, perpendicular hóée 
ad BF, diametrum, circulum tangens in] majo 
dico huncneceflarió extra circulum caden eft a 
Sienim non cadit extra, ergo velintra cii neam 
culum,velin peripheriam. $i intra peripht cam, 
riam qualiseft BE ducta recta AE; erunt pb pi 
5. primi.duo anguli AEB, ABE zquales, fe 9 
angulus ABE perconftructionem rectus e| pr 
ergoetiamangulus AED ređuserit ; quo 
eft abíurdum. Na mquicunqueapgaliduo pi 
in triangulo per 17. primi minores funt du 
bus rectis... Krgo perpendicularis non cad) snn: 
intra circulum, & ob eandem caufam nequ 
in peripheriam. 

PROPOSITIO VIL. 7z Zcum intra ipfa 
linéamreidam ej peripheriam comprebenfum Cùn 
ámposfibite efh ut cadat alia vedka linea, 

Inter peripheríiam BE, & tangentem BI) 
cadat fi poffibile eft linea recta BC, ad ean &a 
igitur ducatur perpendicularis AC, ex cer. 
tro A fecanscircumferentiam Circuli inl GB, 
Cüm ergointriangulo ABC -per Izeprimi xp. 
anguli ABC,& BCA minoresfintduobuste BA 
&is, & angulus AGB per conftructionen 
rectus, ericangulus ABC minor recto, Cùn ] 
ergo per 19. primi,omnisangulusmajoríub. reg 

a tendacur 


tenda 
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imis tendatur à latere majore, eric AB major» 
icula poceft, re&ta AC (cùm hzc illi equalis fit) 
NS Inl ega3jor quàm AC. pars quàm tocum, quod 
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eft abíurdum.  Impoflibile eft igicur lis 
neam re&am cadere poffe intra BD tangen- 
tem, & peripheriam BE, 

PROPOSITIO VII. zeulus femicivculi 
quovis angulo acuto vectiline» major ef ; angus 
Lus verücomingentia tangente reita ci periphe- 
vid contentus, omni angulo acuta minor eff. 

Figūra fic. Circulus EBF, tangens CB; 
centrum A; recta ducta EB ex periphería ad 
punctum contactüs. Dico primó, angulum 
femicirculi FBE majorem efle angulo reci 
lineo KBA quocunque acuto qui fiat à dia- 
metro EB & recta EB intra &infra CD ducta. 
Cùm enim demohítratum fit. propofit. 7. 
omnemrectuminfra cangentem BD ductam 
neceffarió fecare circulum, omnis igiturre- 

&a infratangentem CD du&a cader intra 
circulum EB, fitque v.g. una ex illis recta 
GB,hzc igitur conftituetangulum acutum 
EBA, rectilineum minorem femicirculo E 
BAF,cümillefit pars hujus, omne autem to- 
tum majus fic fuà parte. 

Dico ». Angulum quemcunque acutum 


redilineum coníticutum per cangentem 
CB, 
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CB; & lineam rectam du&am ex B infra Cp ftrati 
effe majorem angulo contingentie EBC, tam] 
Cüm enim demonftratü fic, cadere omneg neam 
rectam infra CB ductam intra circulum; ne. cilio 
ceffarió eaconfticuer cum peripheria intù, fedis 
angulum: atqui angulus EBE, eft una pan recta 
tocius anguli redtilinei CBE, Angulus au. gulu: 
remcontingentiz CBE , eft altera parsco. Cum 
tiusapguli rectilinei CBE, fed omnis pan 1319 
eft minor fuo toto, ergo omnis contingen, Pf!0! 
tix angulus eft: minor angulo quocunque nihil 
rectilineo, nam eadem prorfus ratio eft d ad al 
omnibus angulis reQlineis alijs: cùm 141 
Omnescontineanturátangente CB, &alj tan« 
rectà AB infra CB ducta, que neceflarióca. ED 
dit intra citculum, cust 
PROPOSILIO IX, Omzis angulus contas CES 
&us dividi potel in infinitum inminores fempa, PYP 
C minores angulos, atque etiam in infinitum POY 
augeri, nunquamtamen in infnitum acutus A GD 
quabitur minimo angulo recfilinen acute, git»! 
Sinttrescirculieccentricibabentes cens TESS 
train eadem diametro, ac fein eodem pun- Hig 
&oD tangentes, per quod etiam tangens ad E 
re&aducerur EB, Diameter eft DA, major tSS 
circulus AFD;medius BGD,minimusCHD, CP 
Cümergo propofitionibus preced.demon- ??* 
ftracum 
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ftratum fit omnem angulum contingentiz 
cam parvum efle, uc dividi non posfit per li- 
neamrectam, minorque fit omni angulore. 
&ilineoacuto,dico tamenhunc angulum ef- 
fe diviüibilemininfinitum , non quidem per 
re&tas fed per curvas lineas. Sit enim an- 
guluscontactus EDG, quem facit linea ED 
cum circulomedio DGB. Ducatur adhuc 
major circulus DFA contingens circulum 
prioreroinpuncdtoD. | Cümigicurangulus 
nihil aliud fit. quàm inclinatio uaius linez 
adaliaminunico puncto, fequitur , quantó 
major eft inclinatio unius linez ad aliam, 
cantó minorem conftituiangulum fed arcus 
FD magisinclinatur ad lineam KD, quàm ar- 
cusGD, & quidem inunico puncto D, cùm 
circulus circulum non tangat nifi in unico 
puncto per prop. preced. ergo etiam mi- 
norem coníticuec angulum FD arcus, quàm 
GD cumlineaED. - Idipfum etiam contin- 
git;fiin infinitum (emper majores & majo- 
resducantur circuli quàm fic FD , quo enim 
illierunt majorestantoerit majorinclinatio 
ad ED, ac confequenter minor angulus.Prze- 
terea omnis parseft minor coto, fed angulus 
CDF eft parsanguli EDG, ergo ille eft mi- 
nor ifto. Sienim cogitetur moveri ED ver- 

fus 
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fusGD pertranfibit fpatium FG; quod divi- 
fibileeftininfinicüm, cùm omnis quantitas 
fit divifibilisin infinitum. Sicutaurem mi- 
nui diximus per majorem circulum, eadem 
ratione augeri per majorem dicemus, Nam 
fiducatur minorcirculus DHC conflituet is 
utique angulum EDH , majorem angulo 
EDG; cum fit parsillius: - Cùm igitur infi- 
niticirculi minoresduci poffirit > quàm fit 
DHC,& DGB,etiam angulus EDG poterit 
ininfinitum augeri. 

PROPOSITIO X. A/igza quantitæs po 
tfe continuo c infinit augeri, altera infinitè 
minui, c tamen augmentum illius quantum- 
cunque fit, minas femper erit decremento hu- 

Jhe 

Ducatur circulus ABEF habeat diame 
trum AF, in puncto A tacgatur à recta AD, 
infra hanc rectam duciz ex A producantur 
per circuli peripheriam AC, AB, hàc pofità 
figurà: ' Sequitur propofitio evidenter ex 
precedente, Nam angulus quicunque a- 
cutus rectilineus poteft in infinitum minui, 
angulusveróconüngentie EDG fuperioris 
figure per ductos femper minores circulos 
ininfinicumaugeri, & tamen incremencum 
hujusfempererir minus decremento illius, 
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Item angulusfemicirculi per ductosfemper 
majores circulos poceft in infinitum augeri, 
& per ductos minores circulos in infinitum 
minul, co tamen fuo augmento nunquam 
exa quabir angulum rectum, nec fuo decre- 
mento zqualis aut minor fiet quocunque 
anguloacuto,fed fempcr omni acuto mane- 
bitmajor. - Quare arguitur falfi illa argue 
mentario. - Tranfitus à minori ad majus, 
velécontra eft per omnia media, ergo per 
æqualia fimiliter. |Contingitreperire ma- 
jus hoc & minusceodem; ergo contingit re- 
perireequale. Namin pofita figura, fi co- 
gitecur moveri linea AB, ex B verfus CB, 
quamdiu fecabit peripheriam HE tam diu 
fiecangulus acutus minorangulofemicircu- 
li per prop. g. preced, quamprimümaucem 
ceflat fecare, efficit angulum rectum DAF 
majoremanguli femicirculo FAE,cüm utri- 
ufque differentia fit angulus contingentie 
EAD. Ergocum peromnes angulos ređi- 
lineos intermedios tranfieric linea AB; ma- 
nifefturn eft tranfiri pofle à minoriad majus, 
velécontra, & per omnia media nontranfi- 
co equali, Preterea cùm nullus angulus 
rectilineus reperiatur equalis angulo femi- 
circuli;redus énim omnis & obtufus major 

eft, 
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clt atque eciam omnis angulus femicircul 
omni angulo rectilineo acuto major eft, fe. 


quitur eciamalterum, Videlicet, poflere. | 


peririmajusifto & minuseodem, cui rame 
nonhabeaturzquale, | Limitatione igitu 
indiget quod fupradidum eftab initio par 
tis primz paradoxia2,ex Arjflotele. Inre 


majus & minusreperiri medium, fcilicet 2 - 


quale. .Intelligendumenim ef de iis vc 
rumefle,qus poffünt invicemin fe commu 
tari . Kaídem argumentationes falías eff 


etiam fequenti ratione demonftratur. — Sj 
enim circulus AGDE , diameter AC, ling 


AD fecans circulum in fegmentum minu 
AFD, & fegmentum majus ABD, eritqu 
angulusADBb fegmenti majorismajor redi 


perprop.srlib. 4 Quocirca fi AD. movel - 


cogitetur perípatium DCB fixo puncto Ain 
A, faciet per prop. st. tertij femperangulün 
majorem recto cum. peripheria quousqut 
perveneris adDiametrum AC, femper enin 
interea erit angulus majoris fequenti;inAC, 
autem fietapgulus femicirculi per prop. 16 
tertijrecto minor, fi veró ulterius promo: 


veatur ex CinDB, faciet per prop. 3r.tertijan- j 


gulum AEG, minoris fegmenti femper mi- 
noremangulo reco. Ergo tranfitus aban 


gulo 
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fegmenti majoris ADB, qui recto femper 
major eftad angulum (emicireuli ACG, vel 
fegmenti minoris ABG, qui recto femper 
minores funt, non tranfito angulorecto 
zquali. Cùm igitür per omnes angulos me- 
diostranfeatur, apparet falfam illam argu- 
mentationem effe. Tranfitus à majore ad 
minus vel écontrà,& per omnia media, er- 
go per xquale. 

PROPOSITIO XI. Dars tribus punctis 


quibuscund, in linea vett anonjacentibus per ea 


ducere circulum. 

Sint datatria panctaABC, quomodocun- 
4ue jacentia, modó noninlinea recta , ex 
unoigitureorumv.g.ex A, ducatur arcus in 
quacunque  diftantia modo major fit 
quàm dimidia hujus puncti àproximo di- 
ftantia, quàfervatà apertura circini, eadem 
ducatur alius arcusex punctoB, qui fecabit 
in ED, punctis, & ducacur linea per DE. Si- 
miles etiam arcus defcribantur ex punctis 
B& Cqui fefecabuntin F&G, per quz tra- 
jectalinea FG, ubi fecuerit rectam DH ibi 
defignabis centrum circuli H. Pofito igitur 
inpunctoH, circini pede uno, altero exten- 
fo inA & C, fidelcriptus fuerir circulus; 
tranfibit is per data tria puncta. 

[e PRO- 
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PROPOSITIO XIL Circulus ab omni dia 


metro fecatur in duas partes equales, 

Sit cireulus ABC, diameter BD, quzcun 
que dico hunc fecare circulum ABC, ip di 
oszquales femicirculos BAD,& BCD: Di 
caturenimlinea AC ubicunque perpendi 
cularis indiamecrum BD, per prop. r2. libi 
&ex A & C ducantur linez AD, DO 
Latera igitur AE, ADE erunc «quali 
lateribus BC & BE. Similiter etiam later 
ED & AE lateribus DE& EC, Nam AE 4 
EC equales funt per prop. 5. lib, 3. càm per 
pendiculanriter fecetur AC à diametro Bi 
adeoque bifariam. Latus autem BE com 
mune eft triangulo ADE & BEC. Lati 
autem ED commune eft triangulis AED, 
EDG;ergo angulus ADE equalis erit angi 
lo EDC, & angulus BAE angulo BCE pt 
prop.4. primi, cüm eorum bafes fint aequi 
les, anguliautem AGB & BEC eciam aque 
les funt: utpote per conftructionem redi 
ergoetiam: latera AB, BC, illis oppofiu 
&qualia erunt per 4- lib, t. Igitur per 28, ter 
tij; peripheriz AB, BC equales erunt, cùn 
inzqualibus circulis æquales peripheria 
equales rectilineze auferant.Eandem ob cau 
fà peripheriaDzqualis erit peripherizIX 
cun 
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cùmrećtæ (übtendentes AD & DC zquales 
fint.Ergo BAD (emicirculus zqualis eric fe» 
micirculo BCD per prop.z. Sienim equali- 
bus zqualia adjecta finc. cota funt zqualia, 
Diameter igitur BD fecat circulum. in duas 
partes equales idipfum demonfítratur ab 
omnibus alijs diametris. Omnis igitur dia- 
meter fecac circulum bifariam, 
Notandum, has & fimiles demonufítratio- 
nes plurimas demonítrare continuum non 
pofle componi ex indivifibilibus,nulla enim 
linea v.g. AC; poflet dividi bifariam in E,aus 
elle diameter circulipifi que conftarec nu- 
mero indivifibiliàimpari.Si enim conftarec 
linea AC indivifibilibusutiqs3Deusfciret co- 
rumnumerum, Ponamusigitur eum fcire, 
c(iequelineam v.g. AC compoficam ex nu- 
mero pari centum indivifibiliumea non pos» 
fec dividibifariam, SienimBD rranfiretc per 
indivifibile quiaquagefimum. | Numerari 
cceptumab A; punctumergo E effec quin- 
quagefimum,adeóq; ab. A usque ad £ exclu- 
fivéeffent cantüm49, Ab Eaucem usq; ad C 
so. Sidicasintra 5o. & so. indivifibile lineam 
tranfire, ergo linea ACnoneftconrinua.Si- 
milicer nullusangulus, nullus circulus, nul- 
lum fegmentum ob eandem racionem pos- 
Cz iet 
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ferdividinifi haberet indivifibilia impara, KE. 


& iterum unico fublato indivifibili quod ha 
bet imparia;etiamnon poffetamplitis ipfum 
dividiin equaiia. 

PROPOSITIO XIIL | $ezidiametrun, fiu 
quamcung lineam [ecave media cj extremá va. 
He, 

Data fitfemidiameter BC, quam opor: 
teat fecare medià & excremà ratione;hocC ell 
in duas partes inæquales CF, FB, itaut trian. 
gulum comprehenfüm fub linea «quali 
CB & altera lineazquali ejus fegmento mi: 
nori BF equalefic quadrato reliquifegmen 
ti majoris CE. Ad lineam igitur fecandam 
BC;ducatur perpendicularis HC;& in'eaab 
Ícindatur CH,zqualisrectz BC,linea autem 
HOC dividatur induas partes aqualesin G, et 
G,linea ducatur recta BG in B eaque transfe: 
raturex Gin D, linezque CD abícindatur 
equalis CFinlineadata CB. Dico: lineam 
BCinF effe fe&tam medià & extrema rationt 
cum lineis enim equalibus CB,CHabíolva. 
tur quadratum KC, & cumlineis equalibu: 
EC, CD etiam perficiatur quadratum ED. la- 
tusque FE producatur uiterius usque in 1, 
quod eonítituet parallellogrammum re- 
&angulumKF,Siigicur paralellogrammum 
KE, 
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KFæquale fuerit quadrato FD; linea BCin 
Fíectaeritmedià & extremà ratione. Sed 
eft equalis quod demonftro. Linea HC per 
conítructionemdivi(a eft bifariam in G, li- 
nea CDeidem perconftructionem adjecta, 
ergo redangulum fub HD, & CD, hoc eft 
rectangulum HE (linea enim DE zqualis eft 
re&ce CD) unacum quadrato. dimidie GC 
per prop. fextamíecundi. /Equaleeft qua- 
dratorecto GB,hoc eft, ređe GD, pam GD 
æqualis eft red GB, fed quadratum recte 
GB per 47. primi quale eft quadratis recta- 
rumGC , CB fimul fumptus (cùm in omni 
triangulo re&tangulo quadratum hypothe- 
nufe zquale fit quadratis laterum fimul 
íumptis juxta inventum Pythagorae) $iigi- 
tur dematur commune quadratum recta 
GC remanebit rectangulum HE «quale qua- 
drato rede BC, hoc eft quadrato CK. Si 
igitur rurfus auferatur commune rectangu- 
lumCLrermanebunt re&angulumKF & qua; 
dratum CF interfezqualia, 

PROPOSITIO XIV, Cuige circumferen- 
tie equalem reci am invenire, 

Dato circulo KFFGH quocunq; eoque pet 
z.diametrosEGAFH inquadrantes 4.diftri- 
buto,ducaturlinea EK fecans| femidiame- 

C 3 crum 
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trumFl ina. parteszqualesinL, fe&tà deinde 
Íemidiametro IH medià & excremá ratione 
per prop. prec. in M, hoceft , ut fit ea pro. 
portio majoris lineg HM, ad minorem MI, 
quzefttociusIHad majorem MH, demiffa 
queex XlineaKNinEG perpendiculari du 
catur lineaMN,& huic paralella HO ex pun: 
&oH. Namlinea]IO quarta pars erit illius li. 
nexrecx que equalis eft circumferentia 
EFGH. Quocirca filineam Ol cranftuler 
inlineamrectam aliam, eamque repetiero 
quater, habebitur recta equalis peripheri 
date EFGH. 

PROPOSITIO XV. Cwicuzgue reč 
equalem circumferentiam de[cribere, 

Propofitàlineà quacunque cui equali 
peripheria queritur , dividatur in parta 
equalestres, quarum partium una equali 
prorfus fit linee EFigicur veluti tertia pro 
pofice linee parte conftituatur triangulum 
zquilacerum EFG, cujus latera omnia & in. 
zer fe, & fingula parti tertiæ linee propofi 
te,fiveredz GF, fint equalia, divifoqu 
tam angulo F quam G in partes dus 
equales per IG & FH, quæ fe incerfecabun 
in K,linearurfus IF divifa bifariam in M,du 
&aquelineaK M dividatur ea in partes qua 
le 
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les 4, earumqueuna transferatur (urfum in 
lineam eandem ex M in N, defcri- 
pro. ex centro K ad intervallum N 
circulo , isenim «qualis erit date li- 
nez rez, que triplo longior eft quàm re- 
éta EF. 

PROPOSITIO XVI. .Oomodo curru ve- 
ét per actum iter. fineerrore dimtiri posfint » 
etfi nemo ad id attenderi. 

Fithoc beneficio rotarum quatuor €x 
quibusinftrumentum fequens conficitur, 
Primarora e(trora currüs,cui relique ap- 
ponentur: hec babeat diametrum pedum 
4. & duorum digitorum, five duarum duo- 
denarum unius pedis Geometrici. Cùm 
igitur canta eric diametri magnitudo, rota 
peripheriz erit pedum 12. & dimidij , que 
cùm 400.fuam periodum abfolverit da= 
buntur quinquies mille pedes, & cüm pedes 
quinque unum paflum conftituant , mille 
erunt paflùs confecti, atqui mille pafus u- 
num milliare Italicum conftituunt, adeoq; 

quater centies rota circumactaunü percur- 
ret milliare. Hoc milliareucoftendatur;al- 
terum rotzcurrüsad partem interiorem in 
modiolo five umbilico ftabili tympanum 
affigetur cum denticulo uno, & infuper ad 
captum 
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captum currüs, loculamentum aliud firmi. 
ter apponatur habens cympanumaliud ver. 
fatilein ftylo collocatum, in cujus ty mpa; 
ni fronte perficiantur denticuli equaliter di. 
vifi numero 400. convenientes unico denti. 
culotympaaiinferioris.Hic enim unicg den. 
ticulus in fingulis verfationibus rotce pri- 
mæ compellet fiagulos denticulos rotz fe- 
cundz,. Unde eveniet atcüm prima rota 
qoo. circumvoluca fuerit; hxc fecunda femel 
eiccumvolvatur. Ultra id autem cempus 
quo hzc fecunda rota femel circumvolvi. 
tur prima ut di&um eftunumconficiecmil. 
lare Italicam, hoceft mille paffüs, Hot 
milliare manifeítabit rota tertia in plano 
pofita quz infua rotunditate cot foramim 
quor dentes habeat , fingulis autem 
foraminibus finguloscalculosimmiflos, qui 
calculi cùm pervenerunt ad foramen;quod 
in ejus loculamento unicum erit, tranfeun. 
cibus rotz foraminibus dire&é refpondens, 
cadetin vas fuppoficum fonumque dabit, fi 
Vas v.g. fueric neum,  lndeaudicu perci- 


pictur milliare confectum. Ut verólapillus . 


deferatur ad foramen loculamenti opus eft 
fecunda rorx denriculum apponere , qui 
verfationibus fipgulis jacentes ad plang ro- 
ux 
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tz denticulos procruder. Hoc fiet- ut pera- 
&is milliarijs fingulis finguli calculi in fora- 
mina terti roce pofiti;in vas localamento 
terriz roce fübjectumincidentes ctiam foe 
nitu finernmilliarium oftendant, Numerus 
verócalculorum eximo collectus fummam 
milliarium co die confectorum indicabit, 
Histribus roris fiadnumeretur ea, qua intus 
affixaeftaxi primzrotz cum uno dente ; 
quatuor computabuntur rotz. 

PROPOSITIO XVIL Navigantes izg 
enavi poffunt itev emeufum: dimetiri, etfi ad id. 
zon attenderint. 

Fit hoc eodeminftrumento quod prete- 
rità prop. defcripfimus, nifi quod roce duz 
qus utrinque iilacere applicate funt, non 
applicentur in ucroque latere navi, quod 
circumagantur circaaxem per latitudinem 
navis tranfeuntem, ipfaque rote primeta- 
bulis feu pinnis aquam deradentib* in fron- 
te inftructe effe debent ; quarum beneficio 
alizrote circumagantur nave progredien- 
te. Secundam vero rotam ia medio navis 
axisconciner cum uno depriculo extra fuam 
rotundicratem procento, reliquarore, una 
in cultro difponitur;alterainclavo,füpervel 
juxta hanc ftabilicer fixo difponentur, fuisq; 

G 5 locu- 
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loculamentisconcludentur. |. His ctiam ita 
diípoficis cùm navis habuerit impetum aut 
ventum , pinnz quz eruntinrotis aquam 
tangentesadveríam, vehementi retrorium 
impulíucoactz verfabunt rotas, ha: invol. 
vendo fe moyebunt axem, axis tympanum 
fecundum cum uno dente cujus dens cir- 
cumactus fingulis verfacionib? fingulos ter- 
tijcympanidentesimpellendo , modicas e£ 
ficieccircuitiones, Iracüm 400. rote pin: 
nis fuerinc verfatæ , femel tympanum tere 
tium incultrojacens (rotæ hujus axis para- 
lelluseftaxirotarum primarum) circuma- 
geturimpulíu dentis in codem cympanoter. 
tio præftantis, qui etiam femel cuin illa ro- 
ta circumvolutus impellat faum dentem 
quartz roce, & uno dente magis promove: 
bit, ut calculus foramini quod denti impul. 
fo adjungiturjimpofito, ad loculamenti fub: 
jecti foramen perveniat, & in illud decidar, 
PROPOSITIO XVII, Quomodo quis fcire 
posht pedibus iter faciens quot pafus confecerit , 
etiamfi illos nou numeravertt 9 
& Si capfulaaliqua circularis in ejus füperio, 
£e plano deí(cripti fint circuli feu lymbi tres, 
finguli divifiin partes r00, quarum una in 
extremo lymbo zquivalebit paíflui geome- 
trico, 
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trico, hoc eft,quinque pedibus,una in fecun 
dolymbo centum paffibus &c. inftructum? 

ue ficinftrumentum tribus indicibus fingu* 
lisdirectisad fingulos lymbos. Supra ha- 
beat anfam cui fafcia alligabicur ex 
qua fufpendi incollo poffit, infra habeat an- 
nulum cui alligaca eciam fit fafcia, per quam 
fitrahatur deorfum fingulis cractibus rota 
celerrima cujo morum indicar index longiss 
fimusinlymboextremo, promoveatur una 
dente ulteriùs;, adeoque & index foris unà 
parte, & cùm index prim" percurreric totum 
lymbum, fecundus index promoveatur uná 
parte fuilymbi. Cümautem promotus fue- 
rit fecundus index ad decem fui lymbi par- 
tes, progrediatrur tertius index in tertio 
lymboadunam partem. Itafiecurcüm pri- 
mus index centiescircumvolutus fuerit, fe- 
eundus circumvolvatur cancüm femel , & 
cùm centies millies fuamrorationem abfol- 
verit primus index, tertius rantům femel fue 
amabfolver, fecundus millies,  Intusveró 
difpone nda funt rote ut eain motibus, qua 
di&a funt de indicibus,exerceant.Quibus ba- 
bitis hic ufus eric facturusiter,appende collo 
inftrumentum per faíciam fuperiorem , & 
fafciaminferioremalliga ruo pedi dextro in- 
fra 
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fragenu in canta longitudine ut cüm ftasere. 
&us przcisé cendatur fafcia fine tuo ramen 
incommodo. Cüm igitur progreffüs fueris, 
quotiescunque pesdexter in motu retró fi. 
niftrum pedem fe procenderit , . fafcia] cra. 
het inferiorem annulum aliquaptulüm de. 
oríum teetiam non advertente , & rum 
progredietur uno dente rota prima cum in- 
dice primo, idque fiet quotiescunque unu 
paílus geometricus fueritabfolutus, Itare- 
periesininftrumento quantum ambulafti, 

PROPOSITIO XIX. Circuli quadratricen 
defcribere, 

Quadratrix hzc linea cùm utilitfima fi 
eam defcribendi hic modum ex occafiont 
circuli oftendemus,& (imul aliquos ejus uf; 
adjungemus.Defcribatur iraque quadratum 
AB,&in eo pro magnitudine lateris defcri 
batur quadrans CD excentro A, dividan 
turque duo latera AD, BC, primó inparto 
duas, & iterum fübdividantur in quotquot 
placuerit, & in quot fuerit divifum unum 
lacus in totidem alterum; & puncta divifio. 
num paralellisjungantur. — Kx divifionibus 
etiam quadrantisemittantur aliæ rectae ad 
cétrumA,ubi enim hæ re&æ priores paralel- 
lasinterfecabunc; prima primas;fecunda fe 
cundas, 
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fecundas, &c. Per ea punctalinea quadratrix 
ducendaerit, ita linea quadrantis prima li- 
neamíatérisprimam fecer in E, fecunda fe. 
cündam in F &c.; per ea pundialinea quadra- 
trix ducenda eft; ita urnon ficfinuo(a, nec 
gibboía; nec angulofa, fed &quabilicer (em- 
perprogrediatur. Idcircó quantó plura fue- 
tine pundtaclecta, cantó ducetur exactius ut 
vero punctum Pinquo definitquadracrix in 
bafi quadrantisreperiarurfpatio AM, ACN: 
inplurespartesfubdividenda erunt, ficut & 
fpatiumarcüs:'CF quod e(t bafi quadrantis 
proximum intotiderb, ubienim linea recta 
ducdtaexcentro A, per ultimam partemare 
cüsfecuericulcimam paralellam illud pun- 
Gum notetur exacté & diftantia illius pun- 
&iàlinea A Diin paralella quam fecuit;trans- 
feratur etiam infra lineam AP, intanta ab. A 
B diftantiain quanta fuerit fupra lineam AP 
ex Paralella quefectaeft. Sienim hzc puri- 
&a duoinventa fuerint, conjuncta perlines 
amaqvabilicer & uniformiter excenfam;de» 
fignabiturexacté pundtum C, ac fi fpatium 
AM & CN divifum fuerit in duas partes in R 
& S, ducta linea paralella RS transferatur de- 
oríumin AT & RXex Tin I, invencum eric 
punctum V qvod qvarebatur. Hujus qva- 

dracricis 
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draticis linee magnus eft ufus ut appa- 
gebit. 

PROPOSITIO XX. Date lincevetTa ope qua 
dr aticis equalemcircumferentiam defcribere. 

Detur linea AB,cui eqvalis de(cribendi 
eft circumferentia, Dividaturlinea quatuor 
partes, & una barum transferatur in latu 
qvadraticis AD usqve v.g.in Z, ex Pauten 
ad D ducatur linearecta , & ex Z eidem 
paralella; qvae fecabit APinO» Siigicur de 
fcriptus fuerit circulus cujus femidiamete 
AO, erit ejuscircumferentia eqvalis linet 
qve qvadruplo major eftlineà AZ, fiv 
&qvalis linez AB. . 

PROPOSITIO XXI Lineas daas defcviba 
renunguam concurrentes licet 1m Infinitum pri 
ducantur c? femper magi uma ad alterum at 
dedat. 

Sitdata linearedta AB, &ad eam perpen 
dicularis CD in puncto E fumatur deindein. 
fra E panctum; D pro polo linez deícriben. 
dz, & füpra K aliud punctum C utliber,inufi 
defcripta pacebic quantumtum punctumD 
quàm Cé puncto Eabefledebear, — Ex pun 
&oDducertur quotquor placuerint lince, 
v.g.DE,DG,DH&c.  Quantumcunquei 
DC diftautes, equaliter vel inz qualiter à li 
nei 
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nea DC retractz , & vbi ea fecueric lineam 
AB inpundls v, g. IKL &c. ibiunum pedem 
circini pone; alterum extende in candem li- 
ncamulceriusin FGH, ut nimirum linez IF, 
KG, LH, æquales finc cam inter fe, quàm 
cumlioea CE. Arque per puncta FGH hoc 
modo inventa, duc lineam inflexam CF, 
GH, &c. Dico banc lineam nunquam con- 
curfüram cum linca AB, etiamfi utraque ia 
infinitum produceretur, & camen femper li- 
neam CF, GH, propinquius ácceffuram ad 
lineam AB, quodinde probatur. Quia pun- 
&a FGH&c.perquz incedit funt omnia fü- 
pra rectam AB , terminantia videlicet fẹ- 
gmenta rectarum ex D prodeuntium (qug 
per pronunciatum rr. primi Euclidis omnes 
rectam AB inceríecant ) cùm duz linee re. 
&ez inuno puncto concurrentes , fi produ- 
canturambz,neceflarió in uno puncto fefe 
mutuo feceat, . Hzc autem puncta omnia & 
fingula funt propinquiora linez AB, quàm 
firipfum Cquodficdemon(ítro. - Kx quo- 
cunque horum punctorum uc ex H demitta- 
tur perpendicularis HM. - Quia igitur LH 
per 19, primi major eft quàm HM, erit quo- 
que CE utpote equalis ex Conftructione li- 
nezLHmajor perpendiculari MH, Igitur 

H 
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H minùsdiftabit à linea AB quàm C cùm u: 
traque fit perpendicularis ad AB, fcilicet 
tam MH quàm CE, hæc autem major illà. 

PROPOSITIO XXII. Nwllum quantum ex 
meris indivifibilibus componi peffe, 

Prater ca quz füuperiusinfinuavimus pro, 
i2, illacompofitiorepugnaccirculo. Sie. 
nimquantam componeretur ex meris indi- 
vifibilibus, fequeretur minorem circulum 
efle &qualem majori. Sequela probatur, 
Quiaambz illorum circumferentie habe: 
rentpupéta numero equalia, itaque & ipfa 
equales effent. Antecedens probatur. Sint 
enim ex centro A edudg recte per o: 
mnia punda circuli minoris produce ufd 
ad majorem, veligitur unius tot erunt pun: 


Qa quor alterius; vel plura adhuc fupere. 


runtincirculo majore. x ijs igitur educi 
poterunt linez reĝe ad centrum; vel non, 
Ponamuslineas BA, CA, in minoricirculo 
duclaseffe per puncta immediate & proxi: 
ma: Quero igituranincirculo majore in. 
ter lineas EC, intertedant puncta alia. $i 
dixeris,non:erunc igitur cot puncta incircu. 
lo majore, quot in minore & rion plura, a- 
deoqve hic illierit zqvalis. Si dixerisinter 
BC alia dari puncta plura, ducatur v. g. DF, 
EG; 
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FG;poteruaturiq; duci linez re&æ ab illis 
adcentrumA per poft, primiEucl. DA;EA, 
FA,&c. Hzigitur vel fecabunc lineas AB; 
& CAinunoeodemque punc&tocirculi. ma- 
joris, & iterum cumijsdemin A convenient, 
velfüprà erunt divifa in minore aucemcir- 
culoomnesinunam lineam conjun&z, ho- 
rumneutrum dici poteft, Eflencenimlinez 
recte exhypothefi; & non effent: quianon 
interjacerentex «qvo punctis fuis. — Juxta 
defin,4: primi, at una alteram in pluribus 
quàm uno puncto fecarent, quia primó qui- 
demin circulo minore;deinde incentro. V el 
unum & idem íeementum commune habe- 
rent, quod eft imposfibile, & contra axio- 
madecimumlib,r Iterum, fi linea compo- 
neretur ex merisindivifibilibus tum diame- 
ter. AB Qvadrati eflet eqvalislaceri BC. du- 
cantur enim ex fingulis indivifibilibus late- 
ris CB paralellelinez, igitur paralella ex 
punctis proximis & fibi immediatis ducta , 
v.g. ex DE, nondiftabuntab invicem , & 
erunt fibi immediacz, ergo necin HI difta- 
buntàfe invicem, cùm paralellz in fingulis 
partibusàfe invicem equaliter diftenr, Por- 
doigicur HIdiametri AB equalis erit por- 
tionilateris CB, idipfum probabitur de fin - 

gulis 
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gulisalijs paralellis fibi proximis & imme 
diaris, Cum igitur fingulz portiones inten 
cedentes inter. fingulas portiones duarum 
paraleliarum in, diamecro ABzqvales fin 
portionibus fingulis lateris CB (fupponun 
tur pluresducte paralellz ım quadrato d 
illasdiameter fecare) ut probatum. Erg 
tota diameter AB æqualis erit coti lateri C] 
quod eft manifefté falfum. Ec con 
tra Eucl. prop. ro.lib.r. Fertio.Id quod no 
habentiadivifibilia dare non poflunt; (ed d 
vifibilitatemnon habent nec formalicer ne 
eminenter,hoc ipfo quia funt indivifibili 
Ergo,aliaratio eftde linea divifibili quse li 
neam dare poteft fepiüsreplicata majoren 
fe, hocipío quia ex fua natura eft divifibili 
4- Si continuum componi poflet ex meri 
indivifibilibus, dari poflent tria puncta ex 
trafe fibiinvicem immediata , fed ho 
non. Ergo, Probatur minor, fidarentu 
tria puncta immediata, tum medium . eo 
rum vel diftare facerec à (e invicem ex 
trema ucíe non contingant, vel non 
fi non , ergo non íuncextra fe fed ine 
Ícomniatria. Sificergofpatium interme 
dium inter extrema eftdivifibile & fimul ef 
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indivifibile. quia cozqvarur indivifibili, 
quod icerum abfurdum. Nam fpatium illud 
finoneft divifibile, fed indivifibile ergo 
facit à le invicem extrema indiviía, adeo- 
que nondi(tantia;fed indivifibiliter intra fe 
coníticuta, 


PARS SECUNDA, 
DE VECIE, LIBRA, STATERA, 


Ve&is eft palus oblongior uno fuorum 
extremorumacutus;alteroobtufus, Ex ma. 
teria inflexibiliad commovenda onera fa- 
&us, ejus pársacuta, lingula: obtuía, caput 
appellatur." Eo cümutimur, corpus fübjici- 
mus firmum & folidum,qvodGrzci vocant 
hypomochlion , Vitruvius latiné preffio. 
nem, Ovodhomo non poteftonus elevare 
fiillivectisunum finem fuppotfuerit, fubje- 
&tohypomochlio elevabic. Hinc qvzrit Ari- 
ftoteleseurfiat,qvÓd vires exi gua magna 
onera vecte moveant, quz fine vecte move- 
ri etiam à magnisviribus non poterant;cüm 
potiùs contrarium evenire deberet, quia fa- 
cilius eft movere parvum pondus quàm ma- 
gnum, fed moles fineve&e eft minüs pon- 
dusquàm cum vecte, ergo faciliüs moveri 

Da deberet 
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deberet fine vecte, Adhoc Reíp. Majoren 
vcram efle caeteris paribus non autem fica 
tera fint imparia, quando videlicet per no 
vum pondus fuperadditum potentia mo 
vensonerilevando melius quàm ante appli 
catur. Rdet Ariftoc. Vetem habere ratio 
nem libræ, inaya unum idemqve pondu 
tantó plùs ponderat qvantó magis diftat] 
centro, Jam ergo potentia deprimenscapu 
vedis fitloco ponderis, hypomochlion lo 
cocentri,caputveótis magisá centro. dift 
quàm lingva, non mirum eft quód parvzvi 
resplüs poffint in capite vectis pofic quà 
magne inlingva, deincepslingvam voa 
bimus A,hypomochlion CD, caput vectis 

Sedqveftioadhuc procedit, cur in libi 
idipfum fiat, & pondus;tantüm propter mi 
tationem loci diftantiamque à centro varii 
tam plus minusque premat? Ad hoc reípor 
debimus infrà;ubide Stateraac Libra agi 
mus. Ratio enim univeríalis, vectis à ftat 
ra;ftatere libra, libre àcireuli proprieu 
te ortum ducit. 

Quzritur2, Car gubernaculum etfi. par 
vum fit, acque in poftrema parte navigij po 
ficum, tantis, viribus polleat, ut pufillo d 
clavo;atque tantüm uniushominis nifu 3 

el 
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fenfim facto, moveantur navigiorum im- 
meníamoles. Refíp. Quia cemo ille vectis 
eft, mare pondus, & qui gubernaculum tra- 
tat potentia movens, unde igitur vectis ha- 
bet vires, inde & gubernaculum. 

Queritur 3} Cur quanto altiùs antenne 
fubdu&tz funt, tantó. celeriàs navigia cur- 
rent eodem vento & velo ? Reíp. Quiama- 
lus eft vectis, hypomochlion ftacumen illud 
excavatum cui malus infixus eft, pondus cft 
navigium; movens, ventus velo receptus. 
Cùm igitur cantó facilis & citius moveat 
eadem visidem pondus,quantó vistuerit ab 
hypomochlio remotior fequitur quod ane 
tennacum velo fueritin malo fublata altiüs, 
rantó firhabitura majorem vim ad promo- 
vendam navim facilius & citiüs. Deindein 
navigijs majoribus plura expanduntur vela 
ut potentia moyens cantó fic major expedi- 
tiüsquetransferarnavem. Que ergovela 
fuerincinmalo unoea omnia habebunt ra- 
tioncmunius ponderis dum agènt per mo- 
dum potentie unius moventisper vectem 
onus : que autem conflituca fuerint in pup- 
pivel prora ea feorfim toovebunt navim fe- 
parat£ vi, cùm fufpenía ad malum alium;qui 
alcerumconfticuit vectem, etiam fuam vim 

feor- 
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feorfim exarant. Quare Ifidorus velorun 
generatradit fex, Acarium, Epidromum 
Tolonem, Artemonem, Sypatium, & Men 
dicum. ' Acatium velum eft maximum 
medio navis malo medio & maximo appen 
fum Artemon velum pro directione poti 
quàm celeritate navis ufui, minimum. Epi 
-dromus fecuride magnitudinis fed ad pu 
pim. Folon minimum & ad proram Sypi 
tium cum upopede quo folent juvari nav 
già quoties vis venti deficit. Mendicu 
quodinprora ponitur. Sed Jam plura vel 
rum generaíuntreperta, A«tenna vocat 
lignum tracsverfumex quo vc la dependen 
Antennz partes excrema dicuntur acroo 
rea;fivecornua, Malipars inferior dicit 
paterna, pars media trochleo, pars {umm 
charchefion.  Porroaltidsyelum cum ai 
tenna atrollicur, modó demittitur, ne cut 
nimisaltè fublatum, incumbens magna 1 
ventus malum five vectem rumpat, Celei 
tas enim navigationis non aliter temperi 
ri poteft quàm cùm in ftacera vis pocenti 
moventis temperatur, cùm modó magis: 
eentro modó minüs pondusremovetur. 

Quzaritur 4.Cur ij qui in navis medio fun 
remiges magis navem moyeant , quàm qi 
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prope puppim & proram? Reíp Quia remus 
eft etiam vectis, fcalmus hypomoclion;aqua 
propulía pondus, potentia movens remex. 
Malè autem aliqui hic contra Ariftotelem 
aflerunt re(pecta motx nàvismare,non fcal- 
mum.eíle hypomochlion, | Sequeretur c- 
nimauc pondus motum, fcilicet navim, & 
potentiam moventem efle in cadem parte 
vectisrefpectu hypomochlij v.g.in partcCB, 
quod fierinon poteft: aut porenuam mo~ 
ventem efle in AC, pondus motum in B, 
Cùm ergò pars AC. fir minima aquz im- 
merla refpectu CB partis remi fupra aquam 
fzcquererur maximam vimin AC non motu- 
ram.mulcó minorem vim in CB conftitu- 
tam, cüm fit proportio ponderis ad pondus 
quzeftAClinexad CB. Quare dicoetiam 
reípectu pavis mote recté Ariftocelem aíli- 
gnáffe fcalmum prohypomochiio , (ed tali 
hypomochlio quod fimul & refiftac & cs- 
dar: In quantum refiftir, navem ulterius 
propellec vi vectisquemligat: In quantum 
cedic, navim fequitur. 

Quzritur şs. Quantà potentia movente 
cum vecte opus fic ad coram terram moven- 
dam. Ad hoc quæfictumex variorum men- 
terefpondimusia libris de ortu, & hic parte 

D4 6: r€- 
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6, refpondebimus. Hic veróex nofltrofen. 
iu hanc queftionemproponicForerus eciam 
in difp. mifcell, 47. chefi eamque fic refolu. 
tamaffertà quodam Mathematico, Sifu 
erit diameter alicujus fphæræ ex cerra lapil. 
lis & ferroconftructe poriderantisupam li. 
bram, cujufmodi diameter in uno paíffü Ge 
oretricotriciescontineatur. —Supponitu 
hictalis fphzrula, ejufque ponderis,ut com. 
parata cum toro cerrarum orbe, fi hic juxti 

uam magnitudinem ita proportionalitt 
ex criplici tali materia terre, lapidis , feri 
compofitus effet , tum factà dimenfione ju 
xta proportionem Archimedeam diamen 
ad peripheriam ,inyentamque totam folii 
tatem terra, deprchenderetur conftare li 


bris 1899364 914285714385714285 > adeoque to! 
ponderare libras qvod exprimit ifte nume 
rus. Hocigiturtantum pondus totius ter 
rarum orbismoveri poffecabunico homini 
ope vectis, & quidem manu unicá, fi daretur 
pertica ferrea qve ex utraqve parte col 
Lune imponeretur, &aliquantum terr 
abefít. Huicenim pertice quz loco hy: 
pomochlii foret, imponeretur vectis , cujus 
lingue fi fübjiceretur cerrz unico milliari 
ab hypomochlio diftans, poffet quilibet, fi 
ab 
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ab altera hypomochlij parce tot milliari- 
busrecefferit, quod libras terra ponderat ; 
terram movere &impellere quantumcunq; 
libuerit. deprimendo tantüm eaput vectis 
cumtali pocentiá quantam habet libra unica, 
Quodífi cerra dimidio tautum milliari & hy- 
pomochlio abeffet, (ufficeret per dimidiam 
tantüm partem librarum quas terra 
onderaret abícedere. —Si terra duobus 
milliaribusab hypomochlio abeffet, debes 
ret etiam & terram moturus per duplum li- 
brarum, qvas terra ponderac ab hypomo- 
chlioabire. Hoc ille. 

Sedqui exiftimant Archimedem appli- 
care voluifle vectem, auc de vecte locutura 
efíc, dumdixic: Damihilocumubi ftem;&c 
moveboterram,falluntur. Nam Archime- 
des de cali potentia locutus eft,qux per hu- 
manam induftriam applicabiliseflec, fi mo- 
dò daretur locus ftandi extra terram & ap- 
plicandiillam potentiam, ^ Ac veró fpecu: 
latio de ve&e nallo modo in praxim deduci 
poflecper humanam porenciam,neqveenim 
pertica ferrea tam longa fieri poteft; qva lo. 
co hypomochlii effec; neque lunz coelo im- 
poni, neque tam longus ve&isfieri; Imó li- 
cechxcomnia effent, camen librain capite 
D5 vedcis 
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vectis pofira nonequiponderaret terre, ej 
quód nullam proportionem tantillür pon 
dus, libre videlicet, adingentem longitud 
nem & crasfitiem vectis haberet , ucapparq 
in ftatera & vecte parvo,in quolibra v, gi 
capite vectis pofita eqviponderaret decer 
librisin lingva pofitis,fi iafideacinfuper mi 
Íca capiti yectis.non ideò propter mufcar 
preponderabitcapuc,eó quód tametfi mu 
{ca aliquod pondus habeat;non tamen habs 
fatis proportionatum ad maggitudineim fl 
tere, aut vectis hujus. Sicut ergó fe habs 
bzcmuícaad hanc ftateram , ita fe habere 
una libraad cantum vcectem qui ad moven 
dam terram neceffarius effer. 

Quaeritur 6. Quantus fir usus vectis? R efp 
Quibuscunque ponderibus grandibus lapi 
dum,trabium; &c.dimovendis& fublevan 
dis, omnibus Fabris, ac Architedtis eft loa 
plurium operarum ob fuam potentiam 
2, [jsdem Fabris in figura collopis verfat fuc 
culos & ergatas. 3, [n (pecie celenonis aqua 
éputeiseducit, 4. Informa pbalangz baju 
lis& phalangarijs proporcionalia tanquam 
inbilance pondera difpen(at. 5. In forma ju 
gi velaratri bobus &qvum.arationis labo 
rem partitur five equales; five inequale 
veniant 
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veniant ad aratra juvenci, qui enim jugo re- 
motius àcentroalligatus fuerit, facilius tra» 
het. 6, Omnibus porentijs fubfequentibus 
reliquis fuas vires communicacut in ijsdera 
videbitur. 7. Stateram & libram conficit , 
dequibusnunc agemus. 
PROPOSITIO I, De Libra partibus. 
Proconftituédalibra neceffarium eft jugi, 
fcap9five licurilla quam vocabimusAB;cu- 
juscunq; magnitudinis,in cuj medio (deter- 
minatur circa cétrum quod. duo brachia 
CB & AC moveri intelligantur. Huic cen- 
tro, quodagina dicitur quiain ea circuma- 
gitur fcapus, imponitur tritina CE quz & 
lingva & examen dicitur, femperque eft in 
fcapum perpendicularis, eidemque: affixa, 
& inftar acüs furfum porrecta , quam cire 
cumdacanía CD, per cujus duo latera trans- : 
miffus eftaxis. —Scapum inagina futtinene 
circa quem anfa CD, liberè circumagitur. 
Inextremitatibus dependent lances M Gc N. 
Cüm igitur duo brachia AC & CB, fuerint 
xqualia pondere & longitudine ; & ipfe 
etiam lances M & N equalesuna cum funi- 
bus ex quibusdependeng fi {uípenla peran- 
fam libra fuerit brachiorum extremitates 
æquales ftabűr à folo ficur & lances.Cumau 
tem 
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temintnam lancem pondusimpofitum fue 
ric, feretur illa deorfum altera furfum, de 
fcribetque utraque extremitas fcapi equa 
lemcirculum, Apparetergolibram effeve. 
&em cujus cencrum five potius axis hypo 
mochlion, fcapus vectis: cujusea pars qua 
deprimitur habetrationem potenriz' mo. 
ventis, altera quz tollitur rationem ponde. 
ris movendi, 

PROPOSITIO II. De librevitijs c falla 
Sijs, 

Cùm libre perfecta ratio in eo potiffimum 
confiftat, ucex redtaregula à medio fufpen. 
1a, exutraq; parte fit fibi uniformiter equa 
liscrasfitie & longitudine, figurà& ponde- 
re,atqueut omnino reca fit; ut ab ejus ex. 
tremis binzzqvales & uniformes prode. 
antlances. Idcircó primum vitium eft, f 
lances non ex rectisfed curvatis furfum re- 
gulis pendeant. Ex quibus neceflarió fequi 
tur;ur quam riszquisfima pondera lancibut 
exhibeantur, quiefcere tamen nulla ratio- 
ne posfint nif lances tabule primó admo- 
veantur,utea in equilibrio brachia confti- 
tuat. Quetabulafi inclinata fuerit nec dd 
libellam conítituta, neceffarió libra in par- 
tem inferiorem inclinabitur tametfi gequis 
fima 
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fimafuftineacpondera, Quare curandum 
ut omninófint recta brachia. 

» Vitium eftfi duobrachiafint quidem 
inzqualiaquoad longitudinem , attamen 
cquiponderantia per fe; quod fit fi vel alte- 
rumbrachium longius fübtilibus foramini- 
busperterebretur, vel leviore materia con- 
ftet, vel gracilius utita reddatur levius, & 
equiponderet alteri brachio. Si enim dum 
inlancem breviori brachio appeníam po- 
natur equipondium v. g. uniuslibre. Rt in 
altero merces, fequeturutmerces non li- 
bram, fed minuslibrà ponderent , & tanto 
4ninus quanto per fe eric major brachiorum 
differentia. 

3 Vitium fimilepriori erit; fi brachia per 
fe inæqualia fuerint & non equiponderan- 
tia, minori camen brachio quód minus pon» 
derat, lanx appendatur gravior quàm fical- 
tera; utita cumaltera equipondium confti- 
tuat;cum enim inlibra vacua virium nullum 
notabitur, merces tamen minores ju(tis da= 
buntur. Hzc vitiaindicamus, ut judex aut 
emptor fraudes posfit mercatorum depre- 
hendere. Jam 

Quares. Quomodo fraus deprehendi 
posit? Reíp. . Pacebit fraus fi pondus & 
&qui- 
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equipondium transmutrentur ex lance ii 
lancem, Quod enim ante equiponderabat 
tanslara inalteram lancem non «quiponde. 


rabit, & hzc duabusde caufis, Fò quod con 


trapondium graviusfit quàmante, & quoi 

fir inparte.majore librilis, 

PROPOSITIO IH. De/ibraexquifita, 
Ad exactisfimam libram quatuor requi 
runtur. x. Longitudo librilis, quantó enit 
brachia longiora fuerint, tantó ceteris pa 
ribuseritexactior, Inmagno enim librili 
inquir Ariftoteles , idem pondus magnitu. 
dinem reddic afpectabilem, que in minor 
nondeprehenditur. 2. Ur librilis& lancium 
fit magnalevitas, nam quanta. hzc fueriti 
leviora,tantó exactior eritlibra. 3, Librilii 
firmitas.& reditudo exigitur; ideoque ej 
chalybe purgato, durato, tenui; naturáqut 
levifieridebent. 4. Pofitioaging trutina. 
que exquifité ficin medio librilís.. His pofi 
tis fieri poterirralis libra , que examine 
pondusunius grani, imó grani fecundam, 
tertiam & quartam partem. — Kritque tali 
utilisfima ad omnium metallorum liquo- 
rumque pondera indaganda, atque inter ft 
comparanda, 
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PROPOSITIO 1V. Quam proportionem 
metalia inter fe babeant in gravitate, 

Marinus Gethaldus in promoto Archi- 
mede, duodecim communisfimorum cor- 
porum gravium comparationes fecundüm 
graviratem & molem magnitudinis inter fe 
comparat, & diligenter duplici tabulà pro- 
ponit quam hic utramq; pauló poft appone- 
mus. lllarumufus ucincelligatur;fciendum, 
inprima tabula fic omnia corpora inter fe 
comparari, utunius corporis quod levius 
eftgraviras ponatur ut r, alterius aucem 
gravioris deinde reperiatur gravitas in 
communi concuríuü , quanto hec ma- 
jorfitillà , pofito quod corpora ejusdem 
magnitudinis fint. v. g. Dentur duo 
globi, quorum unus aureus, alter plumbeus 
ejusdem prorsus magnitudinis, Quzritur, 
fi plumbeusquilevior eft , ponderat unam 
libram quantum ponderaturus fit globus 
aureus? Quaroigitur in fuperiore ferie in 
fronte prima tabula surum & inlateralife- 
rie plumbum. Ubi duæiftæ concurrunt feries 
ibiinvenio quod quero, ut quoniam repe- 
riohunc numerum 17 dicoaureum globum 


propofitum ponderaturum unam libram,& 
quindecim vigefimas tertias partes unius li. 
bra 


v Br Nd 
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br, quod facit plus quàm fefquilibram 
Aurum gitur plus quàm dimidià parte gra 
vius e(t plumbo. — Sic ; fi daretur globu; 
plu mbeus quatuor librarum; tüm numeru 
refpondens aureo globointabula prima de 
berer eriam quadruplicari. Hoc eft.per 


multiplicari & darentur 6*4 dicerem erg 
23 


globum aureum ponderaturum, fex libra 
& 14, infuper vigefimastertias unius libri 
partes. 2. Siqueratur, quantó fit graviu 
aurum quam aqua, Hoc eft, fi aurum li 
quefaĝum infunderetur in menfuram qui 
capit precisétantam aquam, quanta prz 
cisé ponderat libram, Adeoqueloco aqu 
hujo tantümauri fübftitueretur ut expleri 
menfuram;quzritur quanto gravius fit hd 
aurum illà aquà ? quzracur in fronte tabuli 
aurum, inlatere sgua : in communi anguli 
eritis. Dico igitur aurum ponderaturut 
libras re.adeoque aurum aquà deciesnovit 
gravius efle, 3. Ouaratur. Si darentur du 
globi ejusdem magnitudinis, quorum uni 
aqyeus alter cupreus, aqveusautem ponde 
rarçt cres libras, quot libras ponderaturi 
fit globus cupreus ? Qyæro infronte Æ 
in latere 44447, incommuni concuríu re 
perio 8. multiplico igitur 8 per3, videlicé 
p 
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inis inferenda uu pag. je. 


D comparandum iter e duodecim corporum genera fecundum gravitatem magnitudinem, 
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dinem, ARISTOT.MECHANICA. — 5 
iv. Aut per pondusaqux & prodibunt, 24. Dico era 


|| |goillum globum ereum ponderaturum 24. 
..|rod libras, 4. Ex hactabulauti & fecunda co- 
gnoícitur.Aurum efle omnium corporum 
"| - gravisimum;argentum vivum leviusauro; 
) | plumbumargento vivo argentum plumbo; 
esargento, ferrum ære, ítanaumferro, mel 
ftanno,aquam mcelle;,vinumaquáa;ceram vi- 
no;oleum cerà. < 

Secunde Tabule ufüseft idem: Nifi quod 
unius corporis gravitas hic'fupponatur ut 
100.adalterius. Deinde proportio hujus ad 
graviratemqueritur;-pofito quód utrümq; 
fitejufdem magnitudinis: utv, g. Queritur 
quz fit proportio in gravitate Ceræ 4d mel, 
hoceft: Vasquod continet præcisè cente- 
nariumcerg , quantum illud capere poflet 
mellis $ quero in fronte ceraz ; quoniam 
gravioreft; &in latere mel, iñ communi 


concuríu deprehendo, 65%" Dico ergojllud 
un 


continere pofle tantum mellis lib.6;; & in- 
fuper 26; crecencefimas decimas nopasunius 
librzpartes, hoc eft; fere 66. libras dempta 

proximéuna fextà unius librae parce. 
PROPOSITiO V. .ÜOwomodo per libram 
inveniri posit uam corpus folidum «uj usennd, 
E f 


— 


52 PARS VIL PHYSIC;F. 
id fiera fit, efe exatià aquale alteri corporif. 
lido ejusdem veldiverfa frauraytametft corpor 
fiet drverforum metallorum. 
Idexactis(imé reperiri poteft per libram, 
& tam exacdié nullo artificio, vel dimenfio 
ne, Accipelibram juftam, ejusque lance 
aquànonomninoad fummum imple ut bra 
chia cumlancibus zquiponderept, quz lan 
ces tantz profunditaris fint ut corpora pre 
pofita poffisinillaintegrédemergere ; iu 
tamen ut fundum lancis nontapgant. -De 
indefilo vel funiculo demitte corpusunun 
in unamlancem, alterum in alteram- plan 
ut neutrum fupra aquam proftet, auc fur 


dum lancistangat.. Tum videndum anat . 


huc lances zquiponderent:. fi.enim equi 
ponderaverint , certum eft corpora. im 
merfa efle inter fe prorfus zqualia : - fi noi 
&quiponderaverint, certum .e(t effe ing 
qualia. 

Hic modus valet etiamfi diverforun 
metcallorüm füerint corpora, unum y.j 
aureum , alterum ftanneum &c; Queil 


aquaponderant xqualiter fi paria fuen i 


magnitudine:'fédextraaquam auc fi fun 
dum]lancis tetigerinr ponderabunc inzequi 
licérjuxtá'priorestabulas, Ratio iftius d 
——— mod 
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modi. Quia omnecorpus in aqua tantum 
ponderat quantum ponderat illa aqua cu- 
juslocumoccupat. Quia ergocorpora ma- 
gnicudine qualia, occupant locum aqua 
ejusdem: magnicudinis, fequitur quod illa 
in aqua ;zquiponderent tametfi extra 
aquam fint gravitate inzqualia. 

Si quarascur omne corpus in aqua tan» 
tum ponderec quancum ponderar illaaqua 
cujus locumoccupac? non alia ratio reddi 
poteft ; quàm; quód bzc fit rerum natura, 
Prohactamenexperientia non debent fumi 
corporatalia qua habent inclufumaerem & 
non pertotum: folida, fcd debercaperiri,ur 
omnes finus & meatus.aquaz fubeat. 

PROPOSITIO VI. OQ zemodo per libram 
inveniri posfitt qnantuminquevis metalo dis 
vera fpeciei metallum permixtum. fit. 

Licetid alibiexplicuerimuscamen aliquid 
afferemus quod ibinone(ít didum. Gae- 
ritur ergo 1, Cùm unumaurum præftantius 
fit altero, & infpecie aurimagna fic diffe- 
rentia, aliud enimaurumin Cechino, aliud 
in Ungarico; Arabico, Gallico &c. quomo- 
do inveniri poffic quodnam fict aurum 
enanium optimum 9 Refp. Ut hoc inve- 

Ez niatur, 
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niatur, in promptu fic livella jufta & exact 
hujus lancibus auri pondus cujusque eque 
Ie1mpone, v; g. uni Ungaricum , alceri Ce 
chinum, quos aflumimus zquiponderante 
& ita onuftam lancem utramque pleni 
aquàimmergevafi ut fint infra fuperficien 
aquz uno alcerové digito. Si lances. adhu 
equiponderaverint; erit utrumque aurti 
bonitatis: finon; illud quod- defcendei 
profundius erit. melius, - Ratio eft... Qui 
aurum omnium metallorum: eft pondero 
fiffimum, itaqueeric in fpecie omnium il 
lud optimum quod.eit graviffinium, leyi 
veró eft permixtum metallo leviort 
Quzritur 2- Cüm quibusdamartibusdr 
albari poffit cuprum uc fiat argerici fimi 
limum quomodo poflit à vero dignoíci a 
ento? Refp. Imaginemv, g. factam ex ci 
proalbo pone inunalance; alteram. vet 
onera puro argentoad equipondium; vt 
faltemargentoin'eo loco recepto; Qui 
pullum feré argeneum quod" ab aurifabn 
elaboratur eft purum; fedpermixcum cer 
tà porcione cupri uc fiac ductilius & crads 
bilius; Argentum ergo purtim vel rece 
perum pone in una lance;in altera: imagi 
nem: Ec uuramque:demitre inaquam, nai 
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que inaere equiponderabant, inaqua fi eft 
cuprum inuaa lance, variabunt, & quidem 
argencum deícendet profundius ; cuprum 
nonitem, Nam argentum minorem lo- 


cum occupat, «s majorem. 


Quaeritur 3. Quomodo fcire poffimus 
quantum. auri admixtum fit argento? 
K.efp,. Ponetantum auri puri in una lance; 
quantum fufficicuclances ia aqua maneant 
zquilibres,. Deinde «quiponderantes €x- 
traheinaerém;nam id pondus quod inaquis 
.eft additum; eric mixrionis pondus. Et fic 
.exactius & expeditiüs invenitur deceptio 
quàm perextrufionemaquz quaminArith. 


metica pofuimus ex Vitruvio; 


Queritur 4. Quomodo inveniri poffit 
quantum auri firimpenfüm in vafis alicujus 
deaurationem, Reíp. Vas deauratum po- 
nein lance una;inalcera rantumargenti pu- 
riffimi, vel talisex quo: eftvas factum quan- 
tum fufficirutlances equiponderenc, De- 
inde aquz immerge;tum vasinauracuim de= 
Ícender, quarerantum appone auri in alte- 
ralance usque dum lances fub aqua zqui- 
ponderent; Nam quantum auri addidifti 
rantum eft in inauratione, que ratio eciam 


inalijs metallis procedit. 
E 3 


56 PARS VI. PHYSICJE. 


Quzritur s. Quomodo cognofci posfi 
an moneta quz habetur proargentea ficci 
prea. Refp. Sifeceris, quod factum prini 
aut fecunda quæftione. 

Quzritur 6. Quomodo cognofci posli 
an moneta cuía habeat fuam bonitaten 
quam habere debet? Refp. Cùm monti 
nulla fit puré argentea fed admixtum ali 
quid cupri habeat, idque incerta portion 
indagandum eft , an eamoneca hanc cet 
tam portionem admixcam habeat, Uce 
goid inveniatur,inuna lance monetz,ini 
tera metallum quod juftain miftionem hi 
bet, poniturin ea quantitate, utlancesi 
aere gquipobderent. Deinde utraque lat 
in aquam mergatur in qua non amiplil 

equiponderabir, Silanx cum moneta d: 
fcenderit , moneta plus argenti habebi 
quàm neceffarium fuerit ad juftam miftio 
nem; fiafcenderit plus cupri habebi 
adeoquemalaerit, | n priore cafu apponi 
cuprum, infecundo argentum in ea quan 
titate ut faciat in aqua lances equipond: 

rantes, pondus metalli additi indicabit de 
fectum aut éxceífüm. 

Quzritur 7. Quenam fint pondera me 
tallorum inaquis &aére; ut proportio me 
calli 
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tálliexaere ad aquam dignofcatur , ut ex 
hoc: corifequenter. fine alio. experimento 
etiam miftio metallorum deprehendatur ? 
Refp: àquibusdam hanc repertam, Ferrea 
pilainaere pendebat uricias rs. in aquis pon- 
deravir 15. Proportioergo ferri ex aere ad 
aquam eftilla , quæeft inter 19. Stis. Pila 
plumbea ejusdem magnicudinisinaere pens 
debat 3t. in aquis 27, Aurichalcum inac- 
re pendebaci6, in aquis rz, Argentuminae- 
rero inaguisu3. Cuprum inaere 65. cara- 
tos& granumunum, in aqua ;o.caratos & 
grana duo. Aurum Scuti vulgó diti in aére 
66.grana,inaquisó2. Aurum cechiniinae- 
re17 caratos, inaqua16.. Aurum ducati Fur- 
ciciinaere;4caratog in aqua 354 Aurum 
Scuti vulgati Galliciinaere 67. inaquis 66. 
Aurum$Scuti vulgaris Ungarici veterisinae- 
re17.inaquisi4. Aurum Scuti lartariciin 
aere 16, inaquis 14. 

PROPOSITIO VIL Omnia metalla, imò 
omniacorpora aquá graviora. ... In aqua effe 
equipauder antiaper libram ollendere. 

Sumantur quzcunque corpora aut Me- 
calla in eadem magnitudine v. g. globus fer- 
reus & globusaureus, ftanneus & plumbeus, 
marmoreus & cupreus ip eadem magnitu- 
dine, ita ut diametriutriusquefint xqvales, 

E 4 jam 
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Jamex funiculo deimittatur unus globusi -—— pp 
lancem unam aquá plenam;alterinalteram pami 
prioriequilibrem;ita ut toti globi (incaquz diz; qu 
immerfi fundum tamen lanciuim non tai. vanti 
gant ,.dico omnes globos efle inter feæqui Q 
ponderanres nullumg; plus altero ponde. qua 
rare, tametfi exíua naturà gravitate fin gravi 
ingquales. + Ratio e(t, quia juxta prop.; illud! 
primi Archimedis,- De ijs quz vehuntur in fupra 
aqua... Solide magnitudines humido gra. recur 
viores demitlz inhumidurm, feruntur.deor. dum € 
fum, donec defcendant:& (ont humido taa. fuper 
tóleviores, quanta eftgravitas humidi mo: Archi 
lem habentisfolide magnitudini æqualem &ab« 
Cümergohic omniacorpora mole finca. 77i 
qualia, erunt eciam omnes equales eidem levio: 
tertio, fcilicetaquz cujuslocum occupant, gatur 
ac copfequenter pondera erunt qualia, tet? 
quia omnia babebunt illud pondusquod ha. midu 
becaqua, cujus locum fingula occupant. . parse 
Quæres quid futürum fit fi globifun: tecex 
dum lancium retigerint 2 Refp. Non am. ^ Qu 
pliuszquiponderaates füturos. globos fiex gnitu 
metallo fint diverfo;neque habituros pon. Eousc 
dus quod habenc extraaquam, fed tantó mi. hümk 
nus pobderaturos quanta eftgravitasaque quam 
molemhabenus globis equalem, patet id Gonit 
experiencia & ex prop, 7. lib, r Archimedis, lib. r, 
PAO- 
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obus'in — PROPOSITIO Vi: Circa corpora folida 
ilceram hymido leviora, aut humido: gravitate gta- 
itaque diajguadami ratione ponderis experientia fol- 
D tad QAUM. nen 
eaqui = Quzritur r Si detur magnitudo folida 
ponde quz zqualem habens molem aqua equé 
te fim gravisfiratque huraidum, fi-projiciatug - in 
9rop.7, illud humidum, utrum deorfum feretür;an 
ntur it fuprahumidum extabit?. Refp. Negue te- 
logra recur deorfum; nequeextabit;fed in hamis 
"deor. dum demiffà ica demergetur, uc ex humidi 
doran fuperficie nihil exter. "Patet per prop, 3. bt 
di mo: Archim. dehisquevehunatur in aqua; patet 
ualem &ab experientia, 
fiora. -"Queritur 2. Utrum folida magnitudo 
eidem leviorhumidodemiffa in humidum demer- 
upang gatur, ut tota fupra humidi füperficiem ex- 
jualia, tec è- Refp, Neucrum futurum, nam in hu- 
iod he» midum tota non demergetur , fed'aliqua 
nt. . parsex ipfius humidi fuperficieextabit; Pa- 
bifun: tecexperientià, 
nam. ` Quæritur3. Quanta ergo pars folideema- 
os fiex gnitudinis demergetur in humidum? Resp. 
s pon. Eousque demergendumdonec tanta moles 
tómi- humidi quanta eft pars demería eandem 
saque quam tota magnitudo gravicatem habeat. 
tec id Conítatexpericnrià  Ecex Archim, prop.s. 
nedis, lib. z, ES Quz- 
PAO- 
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-Queritur 4- Cur folida: magnitudin cun 
humidoleyioresinhumidum difficulterir gem 
pellantur, & tantó difficilitsquantó levi pjati 
res? Refp, Quiafuapte vifürfum ferunt pori 
i ex natura leyitatis, adeoque cantó: magii 5.lil 
n nu mituptur, quantó major levitas. Eò 
QM mm Queritur f. Quanta fit ea vis corpo equ 

WR levioris quà furfum fertur? Refp. Tant gnit 
effe quanto humidum molem habensn mag 
gnitudini æqualem gravius eft-ipsà magi AB. 
| tudine, ut patecexperientià, unde & m oray 
Wi gnitudoaliqua humido levior demiffainl reípi 

y midum eamingravitate proportionem] & ip 

bebit ad humidum æqualis: molis; qu vitas 

pars magnitudinis demerfa habet adtalt mag 
magnitudinem. Ut fiv. g. pars magnitil midi 

mu nis demerfa fuerit quartatotiusmagnitt mag 
SERIA nis, tum illa magnitudo habebit etiam qu Ie, ic; 
$i tam partem graviracisipfiusaqua quz m ad hi 
liæqualis eft magnicudine per prop.1.lib prop 
Archim. de ijs quz vehunturinaqua: qu habe 
ficdemonftratur.Sint due magnitudine ratio 
qvales AB &CD,& portiones harumB&| dem 
ficuc & EAGitidem interfexquales. Po? — K 
surque AB magnitudo efle folida leviorli {ciri 
mido demergendainaqua , CD autemaq ræ; a 
{eu humidum zquale magnitudini AB, 3 ifope 

e 
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znitudit cundum molem, B veró effe parcem in aqua 
iculterit demeríam, A fupraaquam, ^ Bigituracci- 
itÓ- leyi piatàr &quale fpatium E inlinea FG, eritque 
a ferunt EK gravitastorius magnicudiais AB per prop. 
»magisr 5. lib. 1. Archimed. & quzft fap. terciam, 
Kó quód Ecance molis fit quanta B; ac con- 
3 COFD0! fequenter cante gravitatis, quante tora ma- 
». Tanta gnitüdo AB, — ItemF&G fic gravirastotcius 
abensmn magnitudinis aque €D ;'magnitudo igirur 
sà magi AB& CD eam proportionem habet quàm 
le & m gravitasE ad gravitarem FG. — Sed'ipfi f 
niffainl reípondechumidum D cujus gravitas eft G, 
ionem] & ipfi ABrefpondet gravitas E, ergo E gra 
S+ QU virasejusquod habet molem zqualem.toci 
t adtal magnitudini AB; gqualiserit gravitati hu- 
:agnitit midi D; videlicecipfi G: Quoniam veró, ut 
jaghiti magnitudo AB ad humidum CD fibi æqua- 
Ham qu le, ita && E FG, fequitur per n. lib. t Eucl AB 
> quz $ ad humidumequalismoliseam in gravitate 
op.r.lil proportionem habere; quam magnitudo B 
jua: qu habecad AD; quz enim funt eidem ezdem 
cudines! rationes, & interfefunt ezdem quod erat 
umB | demonftrandum. : 2 
les, Pon — Ex his fequitur 1, Ex {oló pondereinaqua 
leviorli {ciri poffe omnia corpora cujufcunque figu- 
utemaqQ ræ, an fint ejufdem capacitatis , five ea finc 
1i AB, S ifoperimetra,fivenon. ^ Quecunqueenim 
eu ejuk- 


6» PARS VI. PHYSICAE, 


dem capacitatiseruat;in aqua zquiponde 


rabunt. 

2. Globum ligneum ejufdem magnitud) 
nistanturti ponderareinaqua quantum glo 
bus plumbeusautferreus, 

z Fieri. poffe. ut. globus plambeus p 
tocumfolidusliquido liberrime innatet. 

4, Iuomniauro velargento inveniri po 
fequantumalterius metalli admixtum fi 
ex folo pondere, 

5- Omnecorpusaquá levius non totun 
fed tantàfui portionein aquam detcender 
qvanta portio qvoad locum teípondet |l 
aqva qvz totius corporis gravitatem li 
bet. 

6: Fieri poffeut ünum vas plenum aet 
alterizquali vafi; quod. plenum plumbo 
&qviponderet fiillud imponatur aqua; 

Suljungamus hic quomodo patent quadi 
in humido, 

1. Tantá vi expelluntur intrufa leviora! 
humidum, quantam efficere poteft gravi 
illahumidi quà fuperatur gravitas molisii 
jecte, 

2, lantüm inaqua folidum eft gra 
quanto gravius eftin ficco quàmaqua v. 
fi folidum eft grave ut8, &aqua ut 7. inaqi 
Íolidu 
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folidumerit grave ncy. quia fi à(olido& 
aqua tollatur graviras ùrt, manebit ut. 
Ideó infodinis (al minüs gravitat, quia aer 
e(t nimis denfus & gravis... Kc ob eandem 
caufamin mari facilius narant corpora; quia 
aqua maris gravior. 

4nnatantautem corporain hunc modum. 
rSemper conatur humidum uc à folidis 
quàm mipimé (cindatur. `z: Corpus quodeft 
levius humido, non patitur fupra fe humi- 
dum. > Hinc rabule in planum innatant: 
Cubus nonjuxta unamaliquam fuperficiem 
fedjuxca'angulum ; eodem modo innatac 
parallelo pipedum. Cylindrus fi fit longior 
quàm fua bafis innatac fecundum longum ; 
fi qualisbafi longitudo, innarat fecundum 
angulum; 'utveró cogatur natare ftando è 
centro-baíeos illi per funiculum  alligetur 
plumbum. - Quadrans globi natat tam in 
angalo quam infuperficie, 

Nec fapernatanr'nec merguntur inaqua 
que funtzquégraviaacaqua. Qaódlamel- 
la ferrea nacer, indeeft, quia multas fimul 
partes premit aquz quas (uà modicá gravi- 
tate àfeipfis divellere non potett, 

PROPOSITIO IX. De $tater 4, 

Scatera e(t libre fpecies, qua ab alijs di- 

citus 
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eitu? trucina, ejus partes (unt AB fcapus fi 
velongaregula, CD anía, AE lanx,FG eqvi 
poodium qvod Grzeis fphaeroma;alijs ms 
rum,fiveromarum dicitur. Hac ftarerali 
cetin pretiofisrebus non adhibeatur fed] 
bra, utpoté exadiior, in, vulneribus rame 
cüm iniquitatis parve exigua fit jactura, 
freqventiffiméadhibetur propter {umman 
commoditatem, Librà enimuti non po 
fumus nifi æqvalia utriqve-lanci imponat 
tur pondera, qvorum rra&atio atqveappi 
ratus magis operofus-& moleftus eft. . l 
ftatera autem qvidqvid appendicur five 
magnum, five parvum fic, unico ponder 
hoceft;ziqvipondio examinatur; dummi 
do id varijs puoctorum diftin&ionibus i 
{capo applicetur... Cüm enimab:anfa æqyi 
pondium magisremocum fuerit; plus; cùn 
minüs;etiam minus ponderabit. Quar 
Ariftoteles cur ftatere parvo eqvipondi 
pondera expendanc & moveant? Ratio du 
bitandi eft; qviaubi pondus apponitur can 
tüm lanxappenía eft, exaltera vero pari 
folüm eft ftaterz fcapus: igitur videtur tan 
cùm dimidia cffe libra.adeoqve cantum noi 
pofle facere quantum integra libra, Solvi 
hot 


hoc 
tera 
ditn 
ergc 
pon 
tec 
alter 
fuae 
libri 
Quo 
tur, 
Eis, 
pote 
ag 
risa 
cum 
Ref, 
fum 
part 
liqv 
in pa 
& p 
fcap 
ent 
ergo 
tus fi 
coni 


Tapus fi 
FG eqvi 
,alijsma 
(tacera li 
cur fed] 
ustama 

jactura, 
{ummat 
non. poi 
mponal 
jveappi 
eft. l 


ARISTOT. MECHANICA 6; 
hoc ipfe Ariítoc. ex libra & vecte; qvia fta- 
cera*e(t (imullibra & ve&tis,fed libra expen- 
dir magoa pondera, vectis eafacilé movet; 
ergo eciam ftateza facilé movebit magna 
pondera Quód ftatera libra ficincegra; pa- 
tec inde , quiainuna parte eft lanx; in 
altera z:zqvipondium loco lancis; quod pro 
fua grayicate deprimit Ícapum & facit eqvis 
librium, extremum vero aníz eft centrums 
Quodautem veis inyerfus fic inde proba- 
tur,quiaaníaefthypomochlium;fcapusve- 
&is,lanx pondus five onus;& qvipondium 


urfivei potentia movens. 
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Quzritur 2. Quz fit proportio pende- 
ris-ad (capum ut pondus appeníum. unà 
cum]lance confticuat fÍcapamin aquilibrio, 
Refp.. Scapumiotegrum ad pondus appea- 
fam rationem eam habere; quam duplum 
partis quz eftabanía versus lancem ad re- 
liqvum. Ponamus v. g.Ícapumefle divifum 
in partesi» barum partium z.efle inter aníam 
& pondus, reliqvas decem in altera parte 
fcapi hoc eft, dug partes duplicentur fi- 
ent 4, qux 4. ablarz ex 12 relingvunc8. Duo 
ergo;ficucíe habent 4. ad 8,ita fe habet to- 
cusícapus;id eítiz; ad pondus, qvod fcapurma 
conítituet in eqvilibrio, Quare fi per re- 

gulam 
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gulam triuminftituatur operatio, & uli 
mus numerus r2. mulciplicatus fueric pert 
numerum fecandum, fummaque ex muli 
plicatione producta dividatur per 4. nume 
rum primum; invenietur gravitas pondi 
ris 24. 

Si itaque fcapus AB fuerit.ex omni part 
eqvalis, & totus pornderaverit. v. g. 12. ut 
cias, auc iz libras; ac -confeqventer fingul 
duodenz partes fingulas uncias, vel libri 
tum pondus appeníum etiám ponderab 
24. uncias aut libras. 

Rurfus fit fcapus AB divifus in partesi 
anía veró nonfitin paite decima: fed inu 
decima, manebic una parsultraanfam,hi 
una duplicecur fient i, hæc z & 12. fubu 
hantur,relinqvent 19. Sicut igicur 2. hab 
(e ad 1c.ita iz. totius fcapi erit ad pondus. hi 
&&operatione prodibuur 66, Si igitur fü 
pus equalis füeritin omni parte & 12, libi 
rum; & anfa fuerit pofita. in partem. pondi 
quod fcapum conítituec in equilibrio et 
60. librarum, Nota tamen, in6o. libris 
tantüm pondus quod lanci impofitum € 
contineri fed eciam: lancem ipfam unacu 
fane; item fcapum ultra ız partesnon dc? 
re prominere, 


No 


N 
tesc 
mocí 
ode 
mus 
fing 
libr: 
etia! 
part 
rum 
mar 
mer 
tipli 
hoci 
Dras 

Cx 
pon 
rem 
vita 
inal 
berr 
peri 
diun 
dus: 
tum 
jnH 
fem] 


I s 


, & uli 
eric perg 
ex muli 
*4. nume 
is pond; 


nni part 
sg: 12: Ul 
:r fingul 
zel libra 
snderabi 


"partes! 
fed inu 
níam, ñi 
12. {ubt 
<2. habt 
ondus. E 
igitur fa 
č 12; libri 
m, pond 
brio el 
libris 
y icum € 
n unà 
non del 


No! 


ARISTOT. MECHANICA, 67 


Nota 2, Scopum non neceflàrió in 12, par- 
tesdividi, tedinquotcunquelibuerit, dum- 
modóisequalis ubique crasfitiei fit, nam c- 
odem modo pondus prodibit, ut v. g, pona- 
mus eum efledivifumin partes 56. quarum 
fingule ponderent unamunciam, aut etiam 
libram;adeoque totusfcopus 6o unc, aut lib. 
eriam; aDfam vero conítitutam in octava 
parce;duplico 8. & habeo16 primum nume- 
ruminregula crium,fubtrahoré ex 56, & re- 
manent 40,fecundus numerus. Tertius nu. 
merus erit torus Ícopus56 fi igitur eum mul- 
tiplicavero per 40, productum erit 2240. 
hocdivifum per:6, dabit 140. uncias; vel lj- 
bras pro pondere, 

Quaeritur 3. Quam rationem habeat Zqui- 
pondium ad (efe pro variis interítitijs quibus 
removetur ab anía, Refp.7Equipondii gra» 
vitatem inunoloco ad gravitatem ejufdem 
inaltero; eam rationem habere , quam ha- 
berremotio adremotionem, ut conftat ex- 
perientiá, uc, v, g. inflatera AB fir equipon- 
dium N quod conftitutum in F elevet pon- 
dus 3olib.ac equilibrium ftaterz, conftitu- 
tum in Gelevet pondus D. 35, lib. cum enim 
in H.clevabit pondus 40. in I45,in X 5o. libr. 
femperque in zquali remotionis Ípatio ip- 

fum 
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fum zquipondium acquiret zquale grayi 
tatis augmentum. Unde conftat ftaten 
ratio,  Sicucenim febabecequipondii m 
moto minor ad majorem remotionem1 
anfa, ita fe haber pondus minus ad pondi 
majus appenfumin B, quod demonftraur 
Sit Scopus ABanfa C, zquipondium Mt 
C paufaappendatur pondus G, quod æqi 
ponderet zquipondio M conftiruto in] 
Itemaliud pondus F quod equiponderet 1 
quipondioin E conftitüto. Dico gravi 
tem ponderis G, ad gravitatem ponderis 
ita fe habere;ut CD ad CE Cùm enim gray 
cas ponderis G æqualis fit gravitaci pond 
risMex D, & gravitas ponderis F equi 
gravitati ponderisM ex E , erit ergo gray 
tas ponderis Gad gravitatem Mex D; fia 
gravitasponderis Fad graviratem pondei 
MexE, & per prop. r6. quinti Euclid. vi 
verfa, ut gravitas ponderis G,ad gravitate 
ponderis B, ira gravitas ipfius M ex D adj 
fum MexEappenfüm, —Sedgravitas pol 
deris Mex D,eftad gravitatem ponderi! 
ex E; ficut CDad CE , quemadmodum m 
&atu de libra prop. 6. demonpftrac Guidi 
Sicucergo gravitas ponderis Gad pondus! 
itacftCD ad Ck. — Si igitur fcopi pars C 
| diyil 
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divifafperit in partes equales, & ex hac di- 
vifione innotuerit quot partibus talibus EC, 
quàm CD major fit, notum etiam erit quan» 
tum excedat gravitas ponderis F; gravita- 
tem ponderis G, ut fi v. p. diftantia CE fue: 
ricduplaad CD, etiam pondus Fad G erit 
duplum, | Si ergo G füericuniuslibrz, tum 
Fericduarumlibrarum; quod crat demon- 
ftrandum, 

Stareram autem librà minis exactam effe 
extriplici patet capite. ` r. Quia difficile eft 
tamin magnitudine quàm pondere omni- 
um partium zquali Ícopum juftum facere. z, 
Quiadifficile eft eundem exa&tisfimé per æ- 
qualiafpatiadividere. — 3. Quia pondus ju- - 
xta di&a præcisè in punto D appendi debe- 
rec, ita uc ulcera B Ícopusnonexcurreret. Si 
enim hoc defuerit, errorem pariet, hoc ve- 
xó modoraró appeundi folent, 

PROPOSITIIO X. Quomodo Statera di- 
qiidi debeas? 

Ut ftatera exacte dividatur, Artifex quoe 
cunqueloco aníam conftituat v. g. in B,eric 
ergo CBícopi pars minor, & AC fcopi pars 
major: parri CBaccipiatur equalis CM , & 
toti BM equalis AH, eritque AM pars fcopi 
equalis parti ícopi HB. Fiar cum divifio 

F2 par- 


— 
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| partisCM aut CB in partes. minores QUO. opa 
| quot volueriszquales , in quarum parciug diff 
"uu fimiles etiam dividatur reliqua pars feoj 


! ! . . D D qua 
dw ; 
Io HM,iraut omnes partes totiusjungat A Bin rün 
T uum ter fe x quales. con 


l Deinde accipiatur æquipondium cuji 
à pondus notum eft v.g. unius librz, duarun 
MUT veltrium & fufpendatur illudin prima par 
| tepoft C v.g. inH,noceturquequalemgg — 
Un vitatem pondus D habeat, ficuc enim «qii 
E rures pondium recedet magis à C verfus Aita ei 
i am ineadem proportione deinde pondus 
iB creícet, 
Quia veró dum divifio eft libera totii 
Wu fcopiin partes quotlibet, fi eqvipondium 
M po accipiatur per fe notum, v. g.unius librz f 
| cilé fieri poteft,ut primum pondus Dapper Hh 
i e füm,quodcum equipondioin N confticui PS 
n zquilibrium, acquirat frationesincegrisli 
brisadjunctas, idcirco melids erit uc equi 
pondium non przcisé libram per (e habeat 
(edante equi pondium eligatur Pondus inl 
appeníum certe gravitacis , & (ecundii 
i hoty, g. trium, quatuor, quinque librarum 
i Deinde attemperecur equipondium ur Íi 
tante magnitudinis, uc poficumin punc&toM Ror 
collacad equilibrium poadus cer cx & julti ffan 
grav 
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e$. QUA scavitatisappenfumin D, tum enim abfque 
n parui difficultate de parte Ain partem M & reli- 
pars icol Quas (ecundüm librarumintegrarum nume- 
gac ABI pum femper gravitas x quipondii crefcet; ac 
coníequenter etiam pondus D. 


lium cuji 
a duarum PARS TERTIA. 
PEDA DM DE TROCHLEA. 


ssy ; Trochlea eftinftrumentum unoaut plu- 
Atad ribusorbiculis circa {fuos axiculos mobili- 
pdadud bus ac fune ductorio conftans,ad crahendum 

& ollendum oneraaptum, Hæ trochleæ 
cùm multiplicantur exurgunt inftrumenta 
varia, dum enim duobus orbiculis inítru- 
mentum conftac bifpaftus; cùm tribus, tri- 
fpaftus: cùm quinque pentefpa(tus: cùm 
pluribuspolifpattusdicirur. — Qua inftru- 
menta infinitarum prope funt virium , in 
quibus orbiculi plures difpofiti ordine fuo, 
ope funis jjsdem circumjecti pondus attra- 
hendum interfé dividunt & magnà facilita- 
te afceadere cogunt; cujus afceníus fine tro. 
chleis fuiflet difficillimus, Probavic hoc fe- 
liciaufüanno. 1585. Dominicus Fontanaqui 
jullù & fumptibus Sixti V. obelifcum Solis 
Romzabunolocoadalium mille pedes di- 
ftancem cranftulit ope crochlearum. Cujus 
gran F3 obe- 
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obelifci quadrangularis forme, ex unoli 
pide duri(Timo qui byropacilos dicitur,coj 
ftantiscrafficies ad bafim eft pedum 9. mit 
24.fuüperiüs pedum 6. min, 8. alticudo p 
dum$8;, Hunc enim ingentem lapidem uj 
fua ftylobata averteret, & fupra aliam cd 
locarec mille pedibus diffitam quadragity 
trochleasad totidem ergaris movendasi 
gentibus trabibus odtoalligavit fupra obel 
Ícum concatenatis, & veces quinque-7 
palmorum longitudine adjunxit, & fingu 
ergatis 1;.homines & duos equos de ftinayi 
qui ad fignum cuba molitionem unà urg 
rent , ad fignum cymbalorum fifterci 
ftatimque. decem primisimpulübus du 
palmosac dimidium elevarant obelifcumi 
altumtertià molitione adhibitis ergaris 4 
equisr40.hominibus éoc.poftquam trani 
tus per collemeffet , iterum erexerunt 
tandem nifibus 47. ftare fuper fuo ityloba 
fecerunt. Simile artificium adhibitum fi 
Varíaviz fub Vladiflao IV. Rege ad coli 
mnam erigendam, cui ftatua illius Parent 
Sigiímundi Tertijinfiftit, Harum trochla 
rum; bifpaftorum ; & polyípaftorum uli 
apud Archite&tos frequentiflimus & max 
meneceílrius, utautem hacinftrumen 
meli 


ex uno li 

CItUI;CO) 
m o. niil 
itudo pt 
idem w 
iliam cd 
ladragity 
;endasij 
pra obe 
inque: y 
& fingu 
leftinayi 
unà urg 
fitere 

ibus du 
elifcumi 
rgatis 4 
m tranf 
xerunt 
itylobz 

jyicum fil 
> ad coli 
s Parent 
trochla 
yrum uli 
; & max 
(trumen 
meli 


ARISTOTELIS MECHANICA. 7; 
meliüspercipiantur, eorum vim fequenti 
propofitione declarabimus , unaque pro- 

ortionem oftendemus, á 

PROPOSITIO I. Debifpalis trijali, c 
polyfpalis ec. 
QuzriturL Que proportio & ordoor- 

biculorumin trochleis fervandus, Refp. 1 
uttrochlea, v; g, polyfpaftus recté perficia- 
tur & {uas conícenfiones habeac;confideran- 
da eft crasfitudo funis tanquam modulus , & 
ex eo difponenda eft crochlea hoc modo. Fi- 
atcirculus cujus femidiameter tres habeat 
funis crasfitadines, hic circulus oftendet 
magnitudinem minime trochlez orbiculi. 
Maximi autem c cbiculiconftabunt diame- 
tro, quz duplognajor erit diametroorbicu- 
li minimi, eiie centrum diftabità centro 
minimi tribus diametris & dimidià minimi 
orbiculi, ducebturque linez AC, B,D, con- 
tingentes utrumque orbiculum E & Futrin- 
que, que determinabunt diametrum circu - 
li medii M, illa enim tanta eric quanta eft di- 
ftantia àlinea laterali trochlec adalceramli- 
ncam.per centrum orbiculi. Quod cen- 
crum diftabicà centro orbiculi minimi tri- 
busdiametris, Vide etiam defcriptionem 
E4 hujus 
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hujus rei, quam dedimus in fine libri de 
Ortu, 

Borro tota trochlea feu loculamentum 
eric longum diametros g, orbiculi minimi, 
crasfities vero orbiculorum aliquanto ma. 
jor erit, quàm crasfities fanis , laterumqu 
loculamenti diftantia à fe pauló major ne: 
cefíle eft, quàm Ipfa crasfities orbiculorum; 
utícilicet orbiculi circa axem fuum liberi 
& expedite circumvolvi posfint, 

Itaque fi datam crasfitiem funis fexies re 
plicabis, habebis orbiculummibimum tan. 
quam modulum trochlez, duct igitur linei 
infinità ex ea fumanturg. partes aequales di. 
ametro minimi orbiculi, quibus adícribe, 

Numceros divifionum, ex prima parte oda. 
væ ducatur orbiculus XS Ae ; cujus dia. 
metrum diximus zqualem minim parti; 
ex quinta parte ducatur orbiculusmaximus 
cujus femidiameter equaliseft octava parti, 
ductis lineis tangentibus utrumque orbicu- 
lum, ex tertia parte ducatur tertiusorbicu. 
lus, infeptima tunis tranfmittetur , ex quo 
cochlea fuperior füfpenditur , & inferior 
pondus ad crahendum fuftinec. | 
Funistractorius primó alligatur fuperio. 
ritrochlez,unde defcendit ad inferioristro, 
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chlee orbiculum primum; eique circuma- 
Gusvenicad (uperiorem;indead inferiorem 
rur(us ad füperiorem,&à fuperiore ad inte- 
riorem, unde potentia movens incipit mo- 
tumfüum àfunequem trahir. Quodfitam 
infuperiorequàminferioretrochlea tueriac 
duoloculamenta, duo przparandi funt or- 
dines orbiculorum. ^ Kt ita duplex erit fu- 
nis, duplex vis, duplex trochlea. Licet 
otbiculifüerint fex vocatur pentespaftoseó 
quód fupremus tantum fic ad facilicatem 
cractionis, & nullo modo ad minuendam 
poaderis geavitatem, 

PROPOSITIO 1L. De 7rocblea vi c? po- 
tentia, 

Trochlez vis hec eft, ut pondus multi- 
plicacis orbiculisimminuatur, ita quidem; 
urdum unus funiculus pondus centumli- 
brarum fuftinecabsquetrochlea , adhibita 
fuerit trochlea una fuftineat pondus cantüm 
librarum 5o. orbiculus primus in inferiore 
trochlea pofitus, pondus imminuitaddimi- 
dium fuperiorenihil immipuente: fecundus 
inferior orbiculus adhuc magis imminuit ; 
fed non ineadem proportione, verum mi- 
nüsquàmunam folam univerfim loquendo. 
Exquo poteft formari regula, « Quot fue- 

Es rint 
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rintfunes,ex quibus pendet pondus,tot pa 
tjibusimminuicur pondus, v. g. cüm funesi 
pentespaíto furfum cendences fint fex, fifi 
erinrappenfi 6o. centenarii funis, ultimi 
nonhabet nonnifi decem centenarios, 

Siduplex ordo ponatur orbiculorum| 
trochlea eadem, & duo funes confequent 
facilitatem rractionis adbuc fore multó mi 
jorem. Hinc fi hi triplicentur, auc quati 
plicentur pro funium numero pondus d: 
crefcet, — In praxitamen poteft conting: 
redefedus propter funiculorum afperiu 
tem, ob multiplices involutiones, ex quibu 
tarditasoricur, —Proindeur bisaliquom 
do occurratur;fapone funis & canalis orb 
culorum inungatur, fuccule & érgata al 
dantur, quz omnia facilitaticonfulere h 
lent, 

Preterea. Quantó magis vi folius tro 
chlez per multiplicatos orbiculos graviti 
ponderis immipuitur, cantó magis celeriti 
motüs inafcenfu decreícit; | Uindecon(il 
tiuseft ad confervandam. fimul & celeriti 
tem & ponderisimminutionem, juxta fe po 
cius quàm fupra fe pluresorbiculos poner 
quamvis & hic aliquod impedimentum it 
terveniatob multiplicatos funes qui fuut 
Proprium pondus addunt, 

Poten 
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Potentia crochleæ provenit ex ratione 
vedtis;eft enim & illa ve&is quod inde patet. 
Quia hypomochlium refercaxis immobilis, 
diameter orbiculi eft vectis longitudo deora 
fum unà parte tracta per funem circumdu- 
Gum,alterà (urfüm elevata, movens autem 
efttrahentis virtusad initium funis, mobile 
veró eft pondus uni trochlearum oppofi- 
tum, Machina quam affert in Mechanicis 
Montaltus fibià quopiam communicatam 
nonadeó laudabilis, "Tametfienim illa ma* 
china mire celeritatis ficin attrahendo pon- 
deré, tamen noncauíacullam ponderisim- 
mioutionem, eó quod omnes funiculi cir- 
cumjedi (inc rancüm orbiculis fuperioribus, 
qui pondusnec augent, nec minuunt, neque 
funisad diminutionem gravitatis quidquam 
facit fifupraorbiculum conftituacur ; fed 
tantum fi infra eundem, nam folam facilita- 
temmo:üsfuperioresaddunt. 

Hujus crochlez vimutoftenderet Archi- 
medes Heroni Regi, unà manu læyå quin- 
quies millenám modrorum pondus attra- 
xit,navemin ficcum littus ejectam & gra- 
viter oneratam ad fe perinde traxit, atque fi 

inmariremis vclifque impulfa fuiflet. Ali- 
um deinde recens conftructum ab. eodem 
Rege 


g 
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Rege Aegyptiorum Regi Pcolomxo dom 
mitcendam, quam omnes $yracufiorum d 
vium vires conjuncta loco movere non po 
teranc, ut folus Hero machinis adjutus i 
mare deducerec, effecit: Ft quidem cün 
tanta ipfius Regis admirationeut exclam 
rir, Ab hoc die quidquid dixerit Archi 
medes, credendum eft. Hinc 

^ Trochlea fervitad puteos profundo 
exhauriendos, ut vix ponderis dimidiun 
fentit, qui exhàurit. 

2. Auxilio trispaftismodicà operå pof. 
funt in litcusextrahi navesut reficiantur, 

3. Machina poteft fabricari quæ necefli. 
ria pluribus turrim ædificantibus fubmini- 
ftretopeuniushominis. 

4. Machina poteft ex(truinon disfimili 
illi quam olim Syracufis formavit Archime 
des; cümunicá manu ingentes Davesé mari 
interrameduceret,.-. Eodem modo extra: 
hipoflét navis demer(a, dum altitudo aquz 
ulnas 3o, non excedat. 

». Machina conftitui poteftad tollenda in 
carrosingentia pondera. Ad ve&tem verg 
illa fpe&tat Fit truncus quadratus cujus 

medium*eximitur, ut intra maneat paralel- 
lopipedum vacuum, intra latera quafi intra 
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tabulas; latera trunci ordine cerebrantur,ut 
duoforamina fibi refpondeant equalia per 
utrumque lacus effofIa,eaque erecto trunco 
horizonti paralella. Tum erigitur trun- 
cus & fülcris formatur ne 1n Jatus declinet, 
immittiiur infimo tforamini clavus robufLus, 
acfupra eum vectisut fuprahypomochlium 
iüducitur, | Vectis lingua oneri fupponitur 
&capucad terram deprimitur, cùm lipgua 
cum pondereaícendic in foramen alcie clas 
vusalterimponicur , tum vedtiscaput alis 
quantum elevatur ut .confticucum fupra 
modernumclavum zquidifter horizonti,ac 
ftatimalter clavus infericur foramini oppo- 
fico; & vectisattollicur, & fic deinceps, 


PARS QUARTA. 


DE AXE IN PERITROCHIO. 

PROPOSITIO I. Quid fit axis in perte 
trocbio, 

Axisin peritrochio eft cylinder duobus 
fuleris per extrema fuftentatus ; -prope'u- 
num extremorum habens tympanum tcy- 
talisaliquocin peripheria infixis perfora- 
tum, ita quidem uc potentia que feraper in 
fcycalise(t, dum circumvercit tympanum & 
axemíurfümetiam ex inferiore parte eve» 

hat 


8o PARS VI. PHYSICJE 


hat. pondus quodlibet fune circa axet gemo! 
ipfum revolutofufpenfum. Huc refertu cies: 
eriam illud tympanum quo utuntur Archi tur pc 
tecti in attrahendis ponderibus ope unit ter ap 
velalteriushominisintratympanum deam peritr 
bulanus. Unde cireumagiturtympanum,| He 
funisaxi circumvolutus elevat pondus. Fl quant 
autem perinde five axis horizonti paralel cantó 
lusjaceac; five ad eundem perpendiculari {ump 
infiftat, Suntetiamilliaxes in peritrochi perip 
Eu qui in fupremis grabariorum partibus col firpri 
locanturad frumentum attrahendum. Lj pani. 
cer nonnulli ex fitu axis inftrumenrüman. venia 
| pliüsdiftipgvant , vocantque illum axe! ria. 
Dope quiere&tus eftinperitrochio, ergatam : qi (dm 
Lara cn veróíupinus, fücculum. — Ergata igituril curra 
| víu func, dumartrahuntur furfüm onerail 
zedificijs, füccule adhibenturin fodinis, pi 


| | teis, &c. 
PROPOSITIO IL Dec potentia ati CA 
Dui 2a per itracbio. form 


um Magnamaxiin peritrochioineffe vimal Gam 
Wu movenda pondera patetiude, quia ineoap. tum; 
plicantur multi vectes, tot nimirum quà qua 
colopes: quibus vectibus incumbit poter vidu 
tia movens, quz tantó faciliósmoyer,qua» ` Q 
tó colopeslongiores; & ipla petentiaabax parv 
remo 
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a axet eemotior exifticin Scycala, cujusaxis fuper- 


cefertu 

Archi 
jE unin 
a deam 
num; 
jus. Fi 
varale 
1cular| 
trochi 
)us col 
im. Ij 
üm an 
naxe 
m: qi 
gituril 
oneri 
inis, pu 


tia ANI 


| vim 
Dn eoap 
m qui 
; poten 
T, qual» 
a abax 

remo 


ficies excremae(t hypomochlionquam igi- 
cur porenciam habenc vectes plures poten“ 
cer applicati, eandem eciam habebic axis in 
peritrochio, 

Hoc tamen incommodi habet ,. quód 
quantó tympanum majus & axis tenuior, 
cantóquidem fáciliüs,fed camen cardiüsfur- 
(im pondus atcrahar , ut quz e(t proportio 
peripheriz axis ad peripheriamtympani, ea 
ficproportioin motu funisad motum cym- 
pani. Uch, v.g. ipfius axis peripheria inə 
veniatur quinquagefies in tympani periphe» 
ria. tuniseciam :quinquagcfies rardiüs fur- 
füm afcendar quàm tympanum in orbem 
currat. 


PARS QUINTA. 
DRC ld NES 


Cuneus eft notus omnibus, procedit in 
forma quadrangule pyramidis ad unamre- 
&am lineam faftigiata: Adhocinftrümene 
tüm revocantur cultri; gladij; (ecures & alia 
qua percuflione, five impulfu incidunt, di- 
vidunt,; perforant. 

Quaric bic Ariftoteles, ^ Curàcuneore 
parvamagne moles & corporum magnitut- 
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dines dividantur , impreffioque validaefj prc 
ciatur $ Et refpondet. : Quia. cuneus duo ine 
bus vectibusconf(tat fibi invicem contrari circu, 
percuffione moris, Igitur ob trescaufasfi cep ot 
cilé movet cuneus. r. Quia eft duplex vedi ut mc 
2. Quia non tantüm: eft duplex veis, (t 
duo fibi contrarij. 3. Quia à percusfioi 
mallei motus ejus celer. Quod autem c 
neus fit duplex vectis, patecinde, Quia ul Ph 
eft longitudo duplex& hypomochliond: -© 
plex; & pondus; ibi funt duo vectes... Sedi 
cuneo cft duplex longitudo ; fcilicec ini 
troquelatere.... Hypomochlia duo, (cilict 
labrarimz: quam ingreditur «cuneus ; l 
pondus,ícilicec truncus. findendus :. erg 
cuneus conftat vecte duplici. Hoc! 
Qveritur2, . Cur ille cuneus facili vic 
movetac ícindit; qvi angulum ad verticen ipff* c 
haber acutiorem qvàm qvi obtufiorem| cis fe 
Rcfíponder, .Qvia omne qvod à potenti polie 
movetur, faciliismovetur motum .per mi res N 
nus fpatium, quàm motam per majus, cùl bat; v 
e&trera fint paria, Sedcnneus anguli mint omni 
ris movetur per minus fpatium, quàm th adye 
aeus anguli majoris, figvidem: majoris am ment 
guli major eft fübcenía perprop. 26. primi naye: 
kuclid. ergo cuneus anguli minoris facilili ves i 
nioyetur. Hi 
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lidaefi Eric cuneus multciplicatus incochlea etiam 
sus dud fine percusfione, cantùm rotà cum fcytalis 
ontran circumactà iagentem vim habet, & fere in- 
/'aUfasfi teromnes potentias moyentes maximam , 
X vedi! ut mox patebit, 


* tis, fel 
cusfioii P A R S S E X T A. 
item d DE COCHLE A. 


Quia s -— PROPOSITIO I. Quid fit Cochlea. 

liond! > Cochlea eft cuneus multiplicatus , five 
- Sedi angscontinuatus, & cylindro circumvolu- 
t Inl tus, helieii inftar, percusfionis quidem ex- 
»fcilit pers, fed per ve&em cylindri axi connexum 
eus 5 1 verfatus,faciens commotionem magnorum 
$5* ciN ponderum cum {uæ matrici infertus eft. 
Hoc inftrumentum magni momenti eft ad 
UU vite commoda , licec Ariftoteles nullam 
eruet ipfi expresfam mentionem in fuisMechani- 
fior emi cis fecerit, Ab hocfonte deducta funt omnia 
potenti poliercetica , quorum ope Archimedes vi- 
permi res Marcelli Syracufas obfidentis frange- 
jus, CU! bar, uc teftatur Liviu, Dec, 3. Lib, 4. ubi hec 
Ji min? omnia fufé defcribit, & narrat quomodo 
vàm ch adyerfüs artes Romanas Archimedes tor- 
orisam menta per muros difponebat, &in disfitas 
j. prin! navesfaxa ingentis ponderis ejiciebat, na- 


facili ves in altum abr ipiebar &c. 
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Hujus inftrumenti ope omne grave fu 
fum aícendere femper tamen defcendend 
cogitur,profundisfimé füdesinterram adi 
revocátur, integre domusligaeeattollun 
tur, fucci ex herbis exprimuntur &c.. &c, 
PROPOSITIO 1I. De Cocblea bydatitt 
Hoc inftrumento Archimedes paludi 
ZEgypti exhaufit fineadminiculo ullius ho 
minis, Conftruiturinhunc modum, . Aci 
piatur lignum quod inaqua fit durabile , i 
quetor digitos cransverfos latum fir qu 
pedeslongum. Lignum rotuondetur ad cit 
cinum, longitudo autem exaltitudine delu 
mitur ad quam oportecaquarm deducere,li 
capitibus dividuntur peripheriz ligni ciri 
no, Veling.velin4. partes, & à centros 
fingulas partes ducuntur linez re&z, qu 
linez in utroque capite ita fibi reíponden, 
ad perpeodiculum, uc à fuperioribus exte 
mitatibusad inferiores duct ređtæ perpen 
diculariter fibi reípondeant , fic enim noi 
folüm in peripheria capitum , fed & long: 
tudine ligni zqualia fpacia 4. vel 8. fient. Hi 
lineis ita ductis (amatur tenuis falignea 1t 
gula;aut ex alia maceriamulcüm flexili,qut 
undtaliquidà pice figatur in primo pundo 
peripheriz & traducatur obliqué ad reli 
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ave fu! qva puncta longitudinis deorfum: & ita ex 
ndetdi ordineprogrediens fingula puncta prztere- 
imadt undo, & circumvolvendáo collocetur in fiu- 
tolus gulisdecuffacionibus, & ita fiat ut recedens 
. &c  àprimelinez pun&o inodtavum,odave li- 
dati, seg inqua prima parsejus eft fixa, ficque ex 
paludi octavopuncto progreditur iterum adno- 
liushy numtequentis, abhocad decimum feqven- 
. Act tis,indeadundecimum fequentis , denique 
ile; ad finemtotiusligni,. Kàdem rationepero- 
ir qu mnefparium longitudinis & rotunditatis 
radoi fingulis decuflacionibus oblique fixe regu- 
xe deli. læ, per octocrasfitudinis divifiones invol- 
cere. vendo faciuntcanales , & juftam cochlez 
jicirt imitationem. ; 
neroa! — Perid deinde veftigiumaliz fuper alias 
æ, qut figuntur un&pice liquidá regulz,& exag- 
nden, geranturad iduc longicudiniso&tava pars fi» 
sext atfümma crasfitudo volut, Supra easre- 
erpt gulas circümdantur & figuntur rabulz qvze 
im no teganr eam involutionem , eeque rabulce 
long. picefaturentur, &laminis ferreis colligen- 
sene Hi. car,utabaqva diffolvineqveant, Capitibus 
aca re. imponuntur figna cranfverfa, ijsque appli- 
iliqw. cantur pinne feuale, uchz in fluvium de- 
pund mille faciant verfaciones totius cochlez , 
d rel. paulatim afcendat per ipfam cochleam , & 
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ex fuperiore parte iterum egredietur exo 
nerata in receptaculum aliquod ad id dehi 
natum, 

Hàc machinà hauftorià per modum co 
chlez factà utuntur plurimi in Italia, utt 
ftiseft Daniel Barbarus Patriarcha Aquile 
enfis in Vicruviumlib, ro. cap. zr. Non adi 
camenfeliciter ubique fuccedit, quiaint 
fabricando utuntur multis modulis ,. lic 
nondubium fit quin plurimüm posfit fii 
Qè fabricetur fecundüm modumà Viu 
vio przícriptum, Vide &illaqve infrad 
cemus cùm de. aqvaagemus. Kkàdem m 
chinà utebantur Zgyptijad irrigandos agui 
fuos,utrefert Diodorus l.r. Porró adhu 
ucfuam perfectionem in ufüoftendat, cet 
taminclinationem habere debet, qualis ni 
mirum hypochenuíz in trigono orthoge 
nio Pythagorz ad bafim. Idcircó dividaur 
tora longitudo cochlez à foramine inferio 
re per quod ingreditur aquausqve ad fupe 
rius ubi egreditur in partes qvingve caput 
que fuperius elevetur ad partes tales trt 
hoc eftin cerratribusparribus diftec ab. 
loco inquo perpendiculariter conftituere 
cur, nihilominus verticem fuumin perpe? 
diculari ille retineat. Eritqve perpendich 
lun 
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lum qvatuor fimilium partium : fialciüs 
elevata fuerit, non afcendet aqua furfum: 
fi magis depreflà fuerit tollet qvidem 
lum co aquam, fed nonin tantamaltitudinem., 
là; utt "pROPOSITIO III, Quomodo ope cochlea- 
Aquili syy plurium in fummam altitudinem posfit 
on adi aqua duci? 
uiaint "Hec machina hauftoria & utilis & inges 
^» lit niea, fedfatis pretiofa, qva Augufte Vin- 
fit fitt. dJelicorumin altam turrim attollit aqvam, 
| Vit undeip omnesdein urbis partes. difpenfa- 
infrad toe Fic currisad fontem, juxta przterit flu- 
€m I. ejns a vimoveat rotam, prope illum colu- 
9338 mnainaxibusqvz liberé cicumvolvi postit 
Adi inea difponuntur vafa & cochlex, dum co- 
at; e! lumna agitatur cochlez moventur quarum 
galis ak capitibus in hunc finem addite funt rote 
pchogo denrate , dum prima cochlea effundit 
vidani agyam, altera illam exhaurit, & tertia ex 
interi fecunda, 
ad fupe Sed nofter Copernicus alio artificio 
> capl! &qvam duxitin montem qvz hucusqve non 
lestr definit af(cendere, Turrim exftruxit fupra 
t ab & flaviolum, qvi (übtis aliquot rotas agit ve- 
tituer* Jutiin molendino, vide religva ubiagimus 
perpe! deaqva, 
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PARS VIL 


DOCTRINA PROPOSITA CIR 


CA QUATUOR ELEMENTA 
EXERCETUR. 


DOCTRINUE MECHA 
NICÆ CIRCA PER TINENTIA 
AD TERRAM 


EXEJIGIGJ3AU.M. 

T. Terram [Dec atd rei naturá continui 
bere mutare; etfi ob Divinam difpafitionen 
loco u0n moveat. Non moveri patet; quiai 
ticudinés fyderum per inftrumenta acci 
non poflent continuó cerrà inhanc vel illu 
partem titubante : titubare veró debere 
quia quoties parti uni globi pondus additi 
totiescentrum gravitatis mutat, itaquei 
dem fieri debet interra, cujusuni parti coi 
tinuóadduntur onera, utalia fileam, cum 
zítusmaris quantum aquarum exuna part 
inaliam defluit ? jam veró cùm centru 
gravitatisterreæ debeat effe in centro uri 
verfi, neceffe eft continuó, ut non inijfden 
partibus maneat centrum gravitatis, ita t 
ram jam aliáatquealiá parte fui accedere 
centru 
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centrum univerfi;ac continuó mutare, Ne- 
que impedit gravitasterrz: quó minisid fi- 
eridcberet. |. Nam licet bilanx valdé one- 
rataaddito modico non mutet, non tamen 
par eft ratio de cerra. — Nam bilanx 
nec füfpenfa eft , nec fufpendi poteft 
excentroíue gravitatis qvod eft in me- 
dio jugi, & eft indivifibile, fedfufpendi- 
tur ex alio corpore; nimirum clavo,qvi bra- 
chium bilancis nonrangit in pun&o fed in 
fuperficie. , Hinc fit, ut quò majora funt 
pondera appenfa, hoc tenaciüs fuperficiem 
brachij füperficiei clavi adftringant, ita ut 
nonnifi majore viac pondere. divelli inde 
posfit.. Ac ingloboterre nulla eft ejusmo- 
di refiftentia, totum enim ejuspondus ex 
unico eoqve indivifibili puncto, pendet, ac 
propterea fi vel modicum illi ex quapiam 
parte adjiciatur, vel auferatur, necefle eft 
centrum variari. 

2, Ope arene clepfgdra. exhibet Æthyopem 
eum motu ocalorum, 

Sitin quapiam tabula depictusZEthyops 
dimidius, capite grandi, & facie ad minas 
compofita. Hec imago retrò habeat fuas 
cellulasinhunc modum- difpofitas , latera 
cellularum fint ex cenuibus tabellis digitos 

tres 
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tres circiter alra : fimilibus tabellis rety 
totaimago fic fepra, itauc lateribus imagi 
nisaffixæ, (i imago in faciem horizontalitg 
ponatur, illz infiftant horizonti perpendi 
culariter. Difpofitio cellularum hacc ef 
Superidsabangulo uno imaginis una ab al 
tero alia demittatur tabella ut circa my 
dium imaginis conftituant angulum qvi te 
men fit fupra oculos imaginis faltem addu 
os digitos, & in ipfoangulo fir foramen ptt 
qvoddcincepsarena fluet, In parteinferio. 
riimaginis etiam angulus conftituatur , fed 
nontangatfimbriam; verüm ab illa difta 
faltem palmo. Uterque hic angulus reter 
majufculam literam V, naturaliter colloca 
tam, Delatere fuperioris trianguli propt 
extremitatem ejus delcendar dire&té deor. 
fum in latus inferioris trianguli tubus u- 
trinqve apertus, & ubi contingit latera cri 
angulorum etiam latera fint aperta, fedin| 
füperioris trianguli foramine fic epiglottis 
feuanimella, qvz occludat. oftiolum iftud 
poítqvamarenà impletum eft Íüperiustri. 
angulum in angulo inferioris trianguli 
etiam fic oftiolum ut è- fuperiore defluen- 
remrecipiat arenam, & illi adjuncla fit epi- 
Blotis, ut fiinyertacurimago furfum pedi- 
; bus, 
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bus; arena per idoftiolum refluere non poss 
fit, fed cota refluat per tubum lateralem. 
Jamexcidantur oculi imagini ut fint can- 
tümduoforamina, & in feparata- tabellula 
oculi depingantur, qva itaretro imaginem 
accommodetur;utà dextra ad finiftram & 
écontrà promoveri poffit facillimé fic enim 
ex altera parteimaginisoculi intorqvebun- 
tur, Infratabellam oculos deferentemaf- 
figens fuper fuo axe rota fimilis illi qvz in 
molendinis aqvamexcipir, hecin fe fluen- 
temdefuper arenamexcipiec, acillius illas 
píücircumagetur: pars axis ipfius rote fic 
inflexa eomodo qvo folent efle manubria 
rorarum qua manu circumaguntur, qvod 
appello flexuram, affigatur jam furca, cujus 
ftipesadhareat rabellz deferenti oculos, & 
ipfe fit cabulzeimaginisper medium affixus 
clavo , circa quem ad latera facili negotio 
poffit promoveri : inferior furca feu illius 
ftipitis duo pedes ambiant flexuram fupra- 
didam abilla enim dum, rota curret mo- 
vebitur furcaadlatera & oculos movebit, 
Poftqvam effluxitarena tota , invertatur 
imago;utex inferiorecellulainfüperiorem 
defluat, & iterum erigatur imago ut curfus 
areng continuetur. Poreritautem hec ima- 

G; go 
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govicesimplereclepfydrz horariz , fitan 
cùm habeat arenæ;ut fluat per horam. 

3. Poffunt clepfidra arenarie ita deponi i 
rota, ut illd circumeunte perpendicularizer ah. 
phare fempeg confillant, 

Id modis aliquot præftari poceft. x. Si 
rotalimbum habens alicujus latitudinis; 
quantumcunqve tenuibus fit compacta t 
bulis, nil refert: clavilimboilli pluribusle 
cis infigantur équibus liberè appendanur 
clepfydrz: rotà motà ille: femper ftabun 
eredz, 2. Sint dug rotzà fediftantesz 
qvales,eidem axi impofitz, à rora autemál 
rotam procedant tabule , qvæper [olun 
unum clavum utriusque rote. limbum ii 
trent, fuper quem liberé moveri poffiat, 
neqvceexcidere, In tabulisexcifa fint fori 
mina qvibus clepfydrz immittantür it tan 
tüm per verticeslatiores pendeant é fors 
minibus, Hoc modo accommodate clepf. 
dra ad gyrationem rotarum non mutabun 
ficum. 3. Sicrora duplexcum tabellis , ui 
proximé defcripfimus, tabula etiam füpe 
axes fuos finc mobiles, fed axis rotas defe 
rensfit craffior, & rotz non folos limbo: 
habeant fed fint exuna qyævis tabula, Axi 
rotasdeferens fit immobilis, tota circa il 
! lun 


iae , fi tan. 
am. 
deponi i 

ariter di. 


(t. 1. Si 
adinis t 
pacta ti 
iribuslo 
endan 
r ftabun 
lantes g 
autemal 
er folun 
bum in 
poffint, 
int fori 
I, 1C tab 
it éfort 
e clepfj. 
utabut 
llis P] ui 
am fupt 
as defe 
s limbo: 
la, Axi 
circa il 

Jun 


ARISTOTELIS MECHANICA, 9 
lumgyrabunt. Excra unam rotam infixa fic 
axialia rota minor denfata, uti folet in ho- 
rologijsrotatis, ficejus diameter rotarum 
femidiameter: fitetiam axibus tabellarum 
unicuiqve infixa fvaratula dentata, ucden- 
tes hujus rotulz implicentur dentibus pauló 
anté dide rote. Fc hæ rotulz fuis axibus 
fortiter inhxreanc, uc dumille meventur » 
axes tabellarum ac coníequenter tabellas 
fit moveri neceffe, Ec iftz rotulz conclu- 
dantur tabulà, neappareant, Jam ergo moe 
veantur maxime rote, movebuntur &ta- 
belle &illarum rotulz circa majoremro- 
tam dentatam, &ab illis regentur. ut (em- 
per horizonti maneant cabulz parallelæ,& 
illisclepfydra tucó poterunt imponi. Quod- 
fi tabellz inftar pulpicorum fuerint accom- 
modate, inquavis tabella poterunt libri di- 
{poni & ad motum rote jam hic, jam alcer fe 
lectori offeret, 

4. Terram metiri ambulanda, 

Conficitur circulare inftrumentum con- 
tinens intra fe rotam cui alligatur lorum, 
cujus candem extremitas genui ambulantis 
religatur;ipfum vero inftrumentum adha- 
reccingulo, procedendo rota movebitur & 

numeros 
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numeros paffüuum monftrabit. Deícriph. 
musid copiofiüs fuprà. 

5. Potentiamad quodvispondus intera m. 
vendam accommodare, 

1. Qui poreftunam libram elevare;potel 
qvodvis pondus elevare, fic pondus v. g 
Iooc.librarum. Affumatur vectisqui divi: 
datur in partes 1000, & unam fupponatu 
parti uni {eu primz fulcrum quod vocan 
hypomochlium & vetisextremo inhzrea 
pondus. Quiunamlibram poteítelevarg 
fiad alterum veis extremum conftiterit 
clevabit libras mille, & ratio cadem de alii 
ponderibus. Siautem decem libras poteh 
elevare fub divifione decima ve&is pona 
fulcrum & non plus laborabit in elevandi 
millelibris quàm inattollendis decem.Sem 
per ergointot parteseft dividendus vedi, 
quot pondus continet meníuras gravitatis, 
pro qualium unaelevandaaut pluribus futt 
cuz viresfufficientes, & hy pomochliumili 
divifioni tupponendum, cujus numerus re- 
Ípondet numero menfurarum quas elevare 
Vis aut potes, 

2 Anduosequos quorum unusrobuftus 
alter debilis& ambo trahunt currüm in quo 
eft pondus,ita partiri onus,ut uterque e 

nibi 


)cícripfi 
LETEA n. 


re potel 
lus v.g 
qui divi- 
ponatur 
| vocant 
nharea 
elevare, 
ifticerit, 
! de alii 
1s potel 
IS ponat 
levandit 
m. Sem 
s Vedis, 
iyiratis, 
bus funt 
liumilli 
erus re- 
eleyart 


obuflus 
iin quo 
€ equus 

nihil 


ARISTOT. MECHANICA. — 5; 


nihil fapra aut infra viresagat.. . Solet alli- 
gari lignum oblongumad currum cui equi 
trahencescurrum alligantur, hoc dividatur 
intotpartes quotv. g, func centenarii pone 
deriscurruiimpofiti,fint vg. i. Sivisuce- 
quus robuftior crahat centenarios ic; debili- 
or 7, alliga currui in numero decimolignum 
&adillas ie. partcs debiliorem adjunge è- 
quum, ad ;. robuítiorem. 

3} Vires moyentis pondusaugebis, fitro. 
chleas addideris, (zd cardiori tempore pon- 
dusattrahes, & coties augentur yires; quot 
fünttrochlez, ica, fi potes fine rrochlea tra- 
here furfümlibrasro, cum trochlea traheg 
20, cum duabustzochleis v. g, 30. fed fem- 
per tradiio fiet longiori cempore, ` ka & 
trochlez quò plures {upt majas pondus ar- 
toliuncfedrardiüs. 

4. Quantum pondus posfit quis attoilere 
per cochleam, habentem annexum fibi ve- 
cem;qualiter folet conftituta efle cochlea 
intorculari, Habeat quis viresut r. men- 
furer diftantiam quam habearin cochlea u- 
nacrenaab alia, fit femunciz, feu pars pedis 
24, veütiseciam quo gyratur cochlea men- 
furetur, fit pedum s. affumptà longitudine 
vettis pro femidiametro circuli qucm de~ 

{cribit 
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fcribit dum gyratur , querendum quot fe. 
miuncias illecirculus conftabit quibus um 
crenadi(tat abalia, defcribit enim circulum 


pedum y- feuunciarum 377. feu femuncia. 
e 


tum7j4. Siergo potentia qua eft uc n fo: 
làm upam libram elevare poteft fine cu. 
chlea, cum dicta cochlea elevabit libras 754 
& fi potentia uti poteft elevare fine cochlea 
librasio. cum cochlea fuperius defcripta, & 
vede fuperiüs pofito elevabit libras 7540,4 
conan. adhibito quem adhibere ad. elevan 
daslib. 1o. absque cochlea, 

- $. Quando elevatur pondus per gloffoco 
mum feu machinam quz plures rotas den. 
tatas quales funt in horologiis continet; 
quot funt rotz tories in proportione dech: 
plaaugetur potentia, Hinc fi machina (i 
rotarum 7. nonreperietur funis qui pondu 
fuftinere posfit , quod perillam machinam 
trahi poteft, 

6. Ope clepsydra arenarie cognofcere ia man 
longitudinem terra nota elevatione poli. 

Adhocprenofci deberelevatio poli , ut 
fciatur tempusortüs & occafüs Solis, Ha 
beatur jam clepfydraareparia perfectisfimi 
fex horarum, & aliquot horz in partesi5, di 
vidantur, 
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vidantur , que correfpondeant gradibus, 
Hac clepsydra in ipfo meridie fluere per- 
mittatur, fi inoccidentem progrederis, vi- 
de quantó cardiüs fol occubuit quàm debu- 
it: ftinoriencem, quantó ciriüs, & oftendet 
clepsydra , quantam longitudinem confeci 
fti, hora indicat gradus ij, una pars ifta gra- 
dumunum., 

7. Potell lignum converti in lapidem, 

Facit hoc fepiüsnatura, (ed poteft etis 
amars; quod hic cùm de terra tractatio e(t, 
ponimus , etiamfi inhoc negotio machina 
nonadhibeatur. Fit autemin hunc modum 
tefte Schwentnero, quomodo coquitur cers 
vifiacum lupulocoquatur fimul lignum al. 
ni;inde poft co&turam exempta, inrecen- 
tarena incellario pertresannos maneat {c= 
pulta, cum fiet ex alno lapis durisfimus, 

Qe Turrium latera adificatajuxta perpendi- 
culum non fant parallela, : 

Quia perpendicula quantumcunque di- 
ftent à centroterrzadillüd cendunt;ita ucfi 
producerentur, ineo conéurrerent: Itaque 
nonzquidi(tant fibi, ac proinde neque mu- 
rijuxtaeorum normam eredi fibi æquidi- 
ftant, Ex quo etiam patet, quod planities 
pavimentiad libellam zdificati non conftat 

erectis 
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redislineis, ^ Patet etiam, fi fonsin tern 
erigeretur cujus fuperficies rectis conftare 
& ufque incoclos produceretur , non pofl 
perillum homo procedere. 

1o. Motum in infpitum tardioremaut ceh 
rioremf acere, 

Si rote impellant rotulas motus quovi 
dato celerior caufabitur :contrà,fi rotz im 
pellantur àroculis motus dato fiet tardior 
Hoc modo potuit ficri; ut fi fuiffet ab initi 
mundi inftrumencum quod vocant Panci 
tium rotarum I2, rota 12 nondum unam inti 
gramrevolutionem abfolviffet licec pi 
ma rota fingulis minutis fuiflet decies cir 
cumacta. 

1x: Clepfydra informa tympaziope arenal 
ras demonlirare poteft. 

Fiat tympanum ex aliqua materia fori 
ne fleclatur, expolita ne arenam inficiat, d 
equabili nealtera pars præpõderet hoc de 
inaffigetur fuper axe, qui per centrum bal 
um ejus transibit & circa fuos volvecur libe 
répolos, | Lymbus tympani dividatur ii 
24. partes zquales, per puncta divifionun 
recte occulte ad centrum preducancur, ad 
notentur numeri occulti lineis ordine à f 
niflra verfus dextram procedendo (versu 
quan 
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quametiam proceder & volyetur deinde 
tympanum, & verfus hanc ipfam pendebic 
pondus quod fultentum funis gyrabit per 
yerticemtympani,  Adfiniftram, ubi ejus 
alteri extremitati appendatur contrapon- 
dium,) cum linea prima tertia. 5.7, 9, I. ma- 
neantinterim integre , reliqux à centro 
procedendo trifariam fecentur & duæ par- 
tesà centro procedédo penitüs aboleantur, 
Poft hoc refiduz integra linez in fex partes 
eqvales dividantur, dug illarum à centro 
procedendoaboleantur, fedtermino quo 
centrum refpicic addatur recta quz incline- 
tur verfus dextram, qvz eo producatur us- 
queut tantüm noncontingataxem, aute- 
tiam contingat & hoc ipfum fiat cumomni- 
bus illis qva fuerant relie integre , As- 
fumptà partefextàex pauló ante divifare- 
&ain partes fex;,aflumprà inquam pro femi- 
diametro ducatur ex centro. cympani cir- 
culus qui dividatur in partes eqvales 12, in- 
cipiendo ab eo pun&o qvodmonftraret 
producta linea cui adfcripfifti a. puncta divi- 
fionum re&isconjungantur. Kc dabitur fi- 
gura dodecagona excindenda in quam de- 
inde totidem laterum axis inferetur, fupra 
refiduaslineas erigantur perpendiculariter 

tabella 
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tabelle qvarum altitudo dimidium femi 
diametrictympani. Antequam claudat 
tympanum fimili modo in parte unius fon 
di exteriore ducantur linez expreflz qv; 
fint nota difpofitionis intüs tabellarum 


locis dug feneftellæ, per qvasinfundi,a 
geri, minui poflicarena. Hoc facto fi cab) 
lecontigeruntaxem (quod melius eft) per 
forentur circa axem fubuláconicà in qual 
fignum ut non profundius in unam quàmi 
alteram intret tabulam , adeoque fint fon 
mina inomnibus tabellis qualia, tum cli 
datur tympanum , infundatur arena qui 
quafi tertiam partem tympani ccmples 
elevecur tympanum ut fuper polos vet 
posfic, funis addatur cum pondere & con 
trapondio, augendo & minuendo pondi 
donec intra r:, horas femel vertatur tymp 
num, quod in crasfitiefua per lineas parall 
las in 12. partesericdivifum,ut ex illis patei 
quotafithora. Signum füfficiencis pulv 
ris quomodo hora i2, re(pondens lineza 
fuerat ad(criprum x. per pendicularis rich 
rizonti, Funisqvitenet pondus fit fubtil 
ne paulatim addat gravitatem ponderi. Al 
putant utilius efe incabellis cellularumfi 
cen 
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cererimas oblongas transverfim quàm ro- 
tunda foramina , qvia per foramina dura 
fluitarenafacir cumulum qui poffet incre- 
Íceread ipfum foramen, & illud occludere 


, utfonec horas addendum erit {fecundum 


tympanum fimiliter fa&um,fed qvod incir- 
cuitu limbihabcat dentes qvibus attollat 
malleum, 
12 Alia clepfydra boroloea pulveraria, 
Hochorologium conítabit unà rotà ex 
tabula (implicifaa, & in. 11. partes divifa, 
per qvasdivifiones crahentur écentro radij, 
fuper qvosaffigentur immobiliter t», vitre 
clepfydrz arenariz copívete eqvaliffime 
qvoad molem, pondus, menfuram tem po- 
ris. Et. fiarenafüericinhoc negotio quàm 
poteft elle graviffima, incurfu fuo roca non 
precipirabicur, | Quodfi tympanum intra 
horam íuum curfum abíolvec ut horas 
monítret , habeat limbum in r. partes 
eqvalesdivifüm, & fupra qvamvis partem 
denticulum, habeatpr praterea rotula par- 
vain fuo axe decurrens qvi deferat indicem 
ipfa veró rotula habeat crenas in qvascym- 
pani modo dicti posfint intrare denticuli & 
illam gyrare, ut illa gyret indicem, 
H z 13. 
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13. Magna daopoudera alternatim addit 
tertio pondere elevare. 
Sint v, g, duo presrandes folles vel an 
thliæ alternatim elevande, Ex aliquaro. 
buftatrabe crux fiatcujus lignum horizon 
ti perpendiculare longius multo fit brachij 
& ad ejus extremitatem infimam (pofle 
etiam ad (upremam/fi hzc. longa eflet) pon 
dus quodpiam magnum addatur, crux veri, 
éclayo appendatur, qvi tranfeat concurfan 
lignorum crucisineoqvecrux liberé agi 
tari poffit, adunum brachium crucis alli. 
getur unus follis aut alius , tum crucem 
fiqvisagicet jam huncjam illum follemfe 
cilé agitabit, Velcerté palus robuftus cri 
gatur melius inter duos dictos folles, & illi 
rota dentata per fuum centrum affigaturu 
circa illud moveri poflic , ex follibus ver) 
aícendaar furfum trabeculg dentata qvi 
fuos dentes implicenc dencibusrote, Ap 
plicetur manubrium rotæ , qvod non eri 
aliad quàm diameter deorfum in longum 
protracta cujus extremitati pondus grav 
adjiciendum eric, hzc dum in hanc & illam 
parcem agicabitur, jam huac jam illum tol- 
lemagitabit roca, 
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s addii t4, Duofortalitia confiruere equalis omni- 
nd capacitatis, aquè profundas € latas fofas 
Vel an «quà muris adjacentes babentia,ut tamenunius 
lqUATO. fofa centies plus aqua capiat quam foffa alte- 
OOFIZO yip, 
brachii < Docebithoc Euclides lib, 1, prop. 35. 36. 
(poflt 37,38, Ubidemonftrat quód paralellogram- 
ct po maactriangula, fuper eàdem , vel xqvali 
"uxvenl bale, intraeasdem paralelas con(tituta, in- 
curan) cer fe fint qualia, ac omninó ejusdem ca- 
ré agi] pacitatisetiamfi unum eorum longiori cir- 
cis all! cuituconcludarur. Sit igitur locus unusqua- 
cruci dratus , alrereandem vel equalembafim 
lem» habeat fed intra easdem paralellas late- 
itus er ra ejus producancur in molta milliaria;ipfius 
^» &ili foffepropofitam aquamcomprehendent. 
gatur 15. Poffunt effe due urbes aquales omnino 
US Vell — appDiLAs accircuitús, quarum tamen und longè 
te qV? plurium adinm ac incolarum [it capax quam al- 
a AP tera. 
on ert. — Id fiet fi circuitum habeant diverfarum 
Longum fedperifometrarum figurarum qualium u- 
| gra nmaeftcapacior quàm altera. 
&illam 16. Poreh bilanx vacua apparerejufta , pon- 
am tol. dere antem impofito fallere; 
Si brachia fuerint inzqualia etfi bilanx 
4| Vacuaconftitericin equilibrio, ramen inje- 
H 3 &o 
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&o pondere, quodalias eft contrapo&diox. 
qualein lancem qua brachio longiori alli 
gata eft, preponderabir, & quidem tany 
parce quantà brachium longius füperat bra 
chium illad quod eftbrevius , & viciflim f 
injiciatur brachii brevioris lanci, tancumill 
decedit quanto brachium hocaltero eftbre 
vius. Dequo fuperius egimus. 

17. Motam perpetuum superantibus fe inviten 
ponderibus tentare. 

Collocetur in fuis duobus fuftentaculi 
fupra fuos axes cylinder horizonti paralle 
lusut facile posfic circumagi, illi fex velo. 
&o brachiainfigantur : brachium quodi 
fit paris longitudinis cum altero, & in uu 
extremitate habeant fibi adyexa paria pon 
dera;altera extremitas infigetur cylindril 
teri in locis diverfis divifo circulo feu am. 
bitu cylindriin tot partes,quot (unt brachi 
infingulis divifionibus fingulorum defigen 
doextremitates , brachium veró quodyi 
conftet membristribus aut quatuor fecon 
clavoconnexis utvolvi posfint membra li 
berè, que fint interfe æqualia, & cocidemin 
quovis brachio, & quidem omnia membr 
in unam folüm & eandem partem voli 
posfint nonauteminoppofiram, . Sifad 
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idiom intrumento, volvatur femel cylinderine- 
rialli! ampartem ; in quam membra brachiorum 
itani!) noníuncvolubilia, Tum aliud brachium 
ratba. réété propendebic deorfum, & hoc nihilo- 
iflim(! perabitur : aliud femiextentum, aliud ex- 
mill! centum erit; & hecfüo pondere trahenc in 
eftbt | gyrum cylindrum interea alia brachia re- 
volventur circa cylindrum ut fimiliter ut 
wit priora operentur gyrentque cylindrum > 
| motuíque pofle videtur continuari fialiquà 
taculi,! arteevitetur ne brachia deveniant ad equi- 
aralle! librium, 


veloj 18. Poteh cylinder ligneus baculo frangi fira- 
uodys mizeo. 
inum Stramen colligetur vel convolvatur ut 


a pon) conftituatbaculum.fit jamcylinder ligneus; 
ndril& hic manuelevetur inaera;& alterà manu ba- 
euam culodi&o (tramineo percutiatur ; frangecur 
aci! dumnoafirrobuítior quam ftraminei bacu» 
efigem  liimpetus, quitamenlatiseft magnus. Po- 
uodys teft eriam pro ftramineo fubftitui ligneus 
fecom baculus qui ficcylindrocrasfior. Potefíteti- 
bral amcylinderé duobusfilisad parallelam ho- 
demit rizonti fufpendi,& fimiliterbaculo rumpe- 
embn) tur. Potet & à duobus infantibus manu 
| voli} teneri & fine corum noxa dicto modo rum- 
Sifado pi; ficut & fine damno filorum rumpebatur: 
inftru H 4 Poteít 
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Poteft & fupra duo vitra poni, & hoc modo 
infringi vitrisillefis.  Imó offa ribi bubu 
le,& equinz, vidimus inhunc modum fran 
Bi Averfæ fecuri, feu malleo utrinque ap. 
ponebantur ad latera duo ftramina flexau 
grecum majufculum Piconftituerent, illo: 
rum dorfo (uperpofitum fuit os prdictum, 
utab illis fuftentarecur,& przciséin medio 
pereuflum ligneo vel ftramineo baculo 
rumpebatur, — Lapiseriam planus fi parie: 
ti acclinetur, ita ucin terraà pariete recedi 
atque fub angulo femireto parietem con 
tingat, fi ei pugnus in medio impingatur, 
frangipoterit. Funisetiam hacarte mant 
rumpi poteft, quialiis non rumperetur 
Clavusparieti fortiter inhzreac, illi extre 
mitas funisalligecurjindeter aur quater, aut 
fepius manu circumvolvatur , & reliquum 
extremum funis obequicer juxta fupremum 
palms inter indicem & pollicem funis par 
temquæ ad clavum tendir, & caput adi- 
mum palme unde venerat rurfus reflects 
tür ,denuoque femelaut bis circumducacur, 
tum vibrato impetu trahatur, fcindetur ab 
ea parte quz à funeobequitatur & funisfu- 
nemíecabit, Sed&tormentumbellicum 
ob eandem caufam non invertet cabulamio 
aren 
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ocmodi arena leviter defixam fi ineam globum cum 
ie bubus maximo impetuejecerit, manebit enimim- 
umftay mota,etiamglobo penetrata. 
iqueap Sic libra æqualium & xquecrafforumcru- 
.flexau. rium; alligetur uni brachio magno , alteri 
nt, illo. veróbrachio inequé longo funiculo. Lanx 
didum, cuipondus equilibre magneti imponatur: 
ı medio. hocfado, ferrum fupponatur magneti tran- 
bacul, tum ucillud elevare non poffit, defcendat 
fi parie, ad ferrum magnes illudque. amplectatur, 
recedy tum paulatim lancialteri arena affundatur 
m con donecampliusmagnes haerere circa ferrum 
ngatur, nonpofli.. Hzc arena expenfa oftendec 
le màn quante magnetis funt vires. 


Xeretut, 20. Potest currus. indicare quantum itinee 
extre. ri confecerimus paulo aliter quam fupra. 
erat —— Inprimisfacilé fciri poteft quoties rota 


liquam vertitur inuno mill. germ, Sciatur enim ro- 
remum, tecircumferentia, fit v.g. pedum1o,; inmil- 
nis par- - liarigermanico parvo funt pedes 20000. di- 
utadi vidanturhi per 1o. rotæ circumferentias » 
efleda« dabitur 26oo. igitur toties rota prxdicia 
ucatun dumpertranficmilliare parvum germani- 
eturab, cum volvitur. Siergorota fuerit cujus fic 
unisf| diameter pedum 4. & pollicum duorum, 
ellicum! circumferentia erit pedum 12, & dimidij, 
ulamin. qv&roraíi volvetur 400, vicibus; dabitpe- 

aren H 5s des 
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des o0. quinqueautem pedesunum pas 
fum confticuunt, ergo decurrer unum mil. 
liare Italicum. Hæcrotaaxi immobiliter 
inhereat , axis autem volvatur & unicum 
dentem fibiinfixum habeat, ut dum femi 
gyrumabfolvit roramaliam qve in curn 
hotizontaliter Jacebit & 40o... dentes habe. 
bitmoveat, Itaqvehzcrota femel revol 
vetur intra milliare Italicum.  Adfic cylin 
der qvi fecunde ctiam horizoncaliter in 
incumbat & habeat incifuras in longum »4 
rotaaucem fecundahabeat | de(üper in fü 
planitie dentem1.qviin cylindri incifuran 
feu flriam intret utdum rota unam revo 
lutionemabfolvit; abfolvat cylinder fuer 
volutioniss4tam parcem;& dum rota abíol 
vit qvacuorrevolutiones ,  abíolvaccylio 
der ftrias 4. qv& refpondebunt. uni milliai 
Germ. Cylinderindicem mediocri defert, 
qviin tabellahabentecirculum in6.parte 
eeqvalesdivifum, oftendet enim'quot fin 
germanica milliaria confecta, usqve àdío 
procedendo, 

Hocipfum poteft in navi fieri,dum rott 
Qveincurruper terram volvitur & naviit 
aquam demitcatur, habeatqveinambituio 
fixa 


ARISTOT, MECHANICA. 109 


numpas fixas fibicabellas, uc dumnavis procedit , 
um mil. ipfa vi aqvz revolvatur. 

Obilie — sz, Potef effe aliquod grave cui ft non addi- 
cunicum deris pondus loco fuo decidet, 

míemd ^ Fiatexfilocrafloferreo angulus acutus , 
in curn, ejuslacus pone inmenfa, ut camen pars ejus 
es habe! modica maneat in menfa, decidet: fitamen 
l revol alteriuslateris excremitati pondas adjece- 
it cylin. ris, retinebicurinmenfa. Similiter fi bacne 
liter im limodicam partem pofüeris in menfa non 
gum» fedetinebic;fed indueillifetulam qvæ foler 
r in du habere femicirculum ligaeum- per quem 
icifuram defertur & excremitatiejusfulcrum fubjice 
mreve qvodejusdemurnz infiftat fundo, remane- 
ríugm bit baculus meníz appenfus dum fulcrum 


taabío, fitaltius femicirculo. ? 

at cylio 2i Stattamexbibere que im omues partes 
millin  flecfarur meque tamen decidar, 

deferet, Infiftatv.g, ftatua fortunz globo incujus 


Sparta! puncto fupremo fit caviras non profunda, 
uotfim cuiftyloqviéftatuz bafi vel pede procedit, 
'eadíi inferatur, ut liberé in circum gyrari ftatim 
posit, & ad lacera inclinari,infiftatad perpé- 

imrot diculum exeodem pundo ex quo prodijt 
cnavii ftylus cuiftatua infiftit prodeat ferramen- 
)bimi* tumarcuatum quodabibicà ftatua & dein- 
fix) deintra globum fub ftatuam, redibic;ibique 
definet, 
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definet, & pondusillijutum adne&eturj 
accommodando ur ftatuam. relinquat in 
perpendiculari, Hæcfi impetarur circaca 
put& brachia , gyrabit fe & inclinabitin 
partem omnem, fed nonad retum ftatum 
femper redibit, - Sed &luloriz pyramida 
formari poflunt qva utcunque evertantr 
ftatim feerigant. Fiant enim é materia levi 
qualis v, g. eft medulla fambuci, & bafibu 


applicetur plumbum, hz quomodocunqnt 


jactentur,feerigunt. Hoc modo & taces. 
cantur & fe erigunt ut confiftant, Globu 
etiam qvi jactatur contra pyramides forme 
ri poteft uc nunquam eó procedat quò pro. 
jicitur;ficautem fi globus ligneusterebre 
turnon perveniendo ad centrum (ed à fi. 
perficienonmulcàm recedat foramen illit 
infundatur plumbum & occludatur, Ob 
eandem caufam fi quis ovum  projiciat ad 
metam deftinatam aliorfum declinat, qui 
vitellus qui inovo gravitat, non eítin me 
dio, & impetum projicientis alio determi 
nat, 

22; Pumum ponderare, 

Hoc problema folvit verficulus fequens 
Expendas cineres cetera fumuserunt, 


23. Globo tangere metam non colimando 4i 
illam, Sit 
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teturi Sic meta A difponantur aliquorglobi fe- 
quati cumcontiguiuteorum centra fincin eadem 
circa. reĝa cum meta, &aliquantüm à meta di- 
nabiti) ftent, cumin ultimum eorum, feu illum qui 
i ftatim, eft maximé remotus à meta collimetur un- 
ramids decunqve, fienimis probé percutiatur, ille 
rtan) qui metx vicinus eric, metam percutiet, 
rialevj| -Aliter idfiec per reflexionem. — Sic globus 
-bafibs inmeníajacens,menfahabeatfpondas, uti 
cunqw| folet in qualudus exercetur, qvem Itali vos 
faces&| cant Truchi. Sic inaliolocoejusdem men- 
Globu! {æ alter globus qviin priorem impellendus 
forme eftperreflexionem, inter hosduos globos 
uo pr. inmenfadaros,ducrectamimaginariam,cue 
erebre! jusextrema in datis globisdefinant, eam li- 
edàfy neam divide bifariam,atque ex puncto divi- 
en illiy; fioniserige perpendicularem quz protéda- 
r Ob turinmenfzfpondá;& nota diligenter pun- 
iciat al. tum qvod feciet infponda , adhoc pun- 
ac, qui! €um propellecum impetu globumqui im» 
tinme | pellenduseft, illeallifusfpondz datum glo» 

eterm. bumper reflexionem feriet. 
24. Culter fuperne decidens in nummulum 

fuppofitum cadet, 

equen, ` lmmergaturinaqua culter , & ita madi- 
It, dusleviter cabulato infigatur , ex co deci- 
ando ad) det guccula,qux obfervetur & in ejus loco 
Sit pummue 


det, 


25. Terramab omni feminio liberare, 

Ommisterra plena eft feminio , undeflj 
relicta,varias producit herbas, Accipiau 
enim terra pinguis quz folet germinare, 
broab omnibuslapillis liberetur , ac vafif 
&ilifundum perforatum habenti corfiit; 
tur, atquecocto pluvio exponatur.fed exti 
nimium folem, poft menfem producet l 
pillos, vermiculos,herbas, 
bit terra eciam nonpinguis; etfi non tami 
tónectam manifeflé, Jam ergo hanc te 
ramoptime aquà calidà elue,nullum ampl 


us germen apparebit, 


26. Pulveremferreumfacere qui igpemm 


timeat. 


Refp. Scoriam ferri&in urina pueriim 
pubis purga;atque inea dimidio menfe tt 
linquetum exuratur in fornace & iterumit 
urinam reponatur, & idem fiat fecundol 


tertio, 


x Porphiritem fecare, 

Debent fcalpra extingui in aqua utindi 
rentur, aqua vero poterit elle ex glafto (ci 
iftati,, Sed daturaqua qua etiam vitrun 
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nummulus ponatur, ubi culter à tabulato | 
liberans deciderit certó in nummulum a 
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ibulatoų erodit,ea cft fuccus agreftæ feu labrufcæ, 
ulumg h&cforte nec porphiriti parcit Datur etis 

am aqua que aliam in lacteum liquorem 
e: vertit, illa eft liquor ex lytargiro paratus, fi 
undef, acetum illi affuderis hzc occafionaliter, 
iccipia, 7 28+ Pxperiri quód metallum fit alteroporo- 
inareqr JP 
acvaf( . Affume duos globulos cupreos , duos 
corñių ftanneos, omnesæquales, & nota exadlé di- 
fedex 8metros. Ponehos omnes globulosin cru- 
ducecj Cibulo & funde de novo pares prioribus 
ni prel globulos; vix v.g. cres habebis non cxhala- 
outamg Vitaucem materia, quia pondus trium erit, 
hance Quodfuicinquatuor itaque magis conftri- 
mampi đa, itaque antea porofior fait: Er fic cujus 

metalli minor moles poft fufionem,illud eft 
porofius. Noneftergó mirum, quod in va- 
fis ftanneis fubinde fpiritus evanefcant. 

29. Depreheudere in qua ciha fit aurum , in 

qua plumbum, 

Sint dug ciftz zquales;illarum una fit ple- 
na auro altera plumbo: que ciftaerit pon- 
derofior, illa continebit aurum, — Si ciftæ 
non plenz camen additumeft tantum plum» 
auri bi uc æquiponderent » tum ponantur fupra 
lafto(g C)lindrum veluti hypomochlium devolu, 
; to priùs auro auc plumbo in unam partem 

cifte, 
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ciftz, quz cifta confiftit fupra cylindrum 
«quilibrisica uc minor ejus pars quàm alte 
rius ciftz ficin parte altera cylindri, illa con 
tinecaurum, altera plumbum. 
3o. Tempusimvelligare quanta machinam 

ligua pondus elevat. 

M.achina quibus pondera eleyantur,qua 


«que virtucem elevantis augent unico Archi 


medis nituntur principio, quod demonftri 
vitinlibello quem de zquiponderantibi 
inícripfit, videlicet. « Ponderaex diftantj 
reciprocé eandem rationem habentibi 
quàm diftantiz equiponderare. -. Id efti 
fit hypomochliur , five fulcrum; cui vedi 
aliquis innitatur,diftantia veró unde depe 
det pondus fit tripla diftantiz unde aliu 
pondus adalterum finem ipfius vectis dė 
pendet: runc inter pondera fore eqyil 
brium; cum fuerit ut diftantia ad diftantian 
irareciprocé pondus ad pondus , ita ull 
quidpiam alterutri parti accedar, illud pre 
valiturumfit. Hoc principium ad rotai 
cochleas, trochleas, cuneos, &c. var 
translatumeft. Cümergo movet rota pt 
dentem rotam illi infertum confiderandd 
efleutriusque rotz diametros, Nam 
rotà major moveat minorem, cadem pro 
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portione crefcet potentia quam habet dia - 
meter majoris rote ad diamercrum minoris, 
ita ut fi majoris fic decupla diametrirotz mi- 
noris, potentia qva uni libre eqvivalec 
moyens rotam majorem e&qvabitur refi- 
ftentiz decem librarum exiftenti inrota ri- 
nore,atqueidem eft deaxibus qui ex rota- 
rumcentrisegrediuntur,quibus per circum» 
volutos funes pondera elevantur, -Etita 
multiplicatis certo ordine rotis , Virtus 
quantumcunque parya refiftentiam datam 
Íuperare poterit v, ge fifint 1o, roc , ut cu- 
jusque refípedu minoris fit decupla diame- 
ter poterit potentia ut 100. moyens manu- 
bhrium;zquivalere poderi109oo000c0oco. 
Illudtamenin commodum potentiz fic au- 
&x accedit, quód cantó longiori tempore 
adaliquid per certum fpatium v. g. pedale, 
movendum fit opus, quó potencia multipli- 
cationerotarum, aliarumvé machinarum 
magisaugetur,uc fi effent roce r. in decu- 
placatione, quales fupra decem pofuimus, 
quarum prima minor moyeatur tam cele- 
ricer ut fingulis horis 10000; gyros faceret, 
&aborbis conditiinitio ita continuo mota, 
nondum ultra gyrum confeciflet. Quod 
quanquam paradoxum videatur , faciléta- 

Į men 
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men hant veritatem deprehendetArithma - 


ticus, Conftat enim ulnam fpatiohorarun 
10009000000, tantüm femel circumivolven 
dam, id eft, fpatio annorum ri4o76; & hor; 
rum 3784. 

3 Palvisculum pro clepfydra preparare, 

Solve ftanni partem unam , & fudelt. 
pra tresmercurij calencis, cum per fe refii 
gerecur,atque conteratur. fubrili(fime, ds 
inde pulvisinoptimo lavetur cremato t 
aut quater. Tumeftfunde pulverem in fer 
cellam zneam, & infurno exficca, ut oti 
mercuriüsabeac, qui {uà un&uofitate lip. 
ret arenulas, 

31. Quantum argenti auro fit ipm. 
xtum invelligare. 


Supponounciam monetariam, ut Teali: 
eftinufu- continere denarios 24. denariui 


grana 24. & denarios 24.continere grana jf, 
libra continec unc. i2; quo pofito fumar 


argentum & ponderetur, fic una v. g.uncit, . 


tum mittaturad cupellam, & ruríus ponde 
retur, videaturqvequancum deceffit ; tan 
tum enim habuit mixtionis. 
Sideceíleruncduo granaex denario, un 
cia fuitadmixta libre argenti. 
Siunum granum decesfit ex d: nario; u 
cla dimidia fuit libre addita. $ 
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Sidimidium granam, quarta pars uncia. 
- Siqvarta pars grani, additi erant tres de» 
parij libræ argenti. 

Sioctava parsgrani, denarius fefqvi. Et 
fic deinceps. 

Scutum aureum continet tresdenarios. 

Tempore Gregorij XIII. liga feumixtura 
pro nummis ereis dictis quatrini in hunc 
modum conftituta fuic, 
Cuptri uncizz2.argenti denari] 18, 


Cupri uncig xr. 16 granarz 
1513: I0; lj 
L T 12; 
prodibunt quatrini -500 
X 
458; 
z 
416; 
x 
4 


31. Pregrandia [axa non involuta funibus 
1p altum attollere. 

Funes impediunt dum illis faxum ligatur 
ne ftatim fupra murum collocari poffit, & 
novus deber füícipi labor in evolvendo, 
Huic incommodo occurritur per duos fe- 
micuneos. Machina ex illis conftrudta vo- 
caturlibellafubícudata. ^ Confedtio fit in 

l a hunc 
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hunc modum. Conficiuntur è ferro diy 
cunei robufti, quiunå quidem partein m. 
dum cuneorum procedürin alijs habét lat 
ra bafi perpendicularia;non definunt in aq 
mé fed loco ej? apicis infle&tücur ucforamin 
jufta conftituant;quocirca fimiles funt mj, 
leisnifi quodétribs lateribus re&té deor 
tendant quantum inmodum cunei ampli 
eft infra, Additur tertium fimile his ferruy 
fedcujusomnialatera func fibi paralell 
Cüm ergoclevandumeft faxum fit in eoh 
ramen paralellogrammum fed inferné am 
pliusquàm füprà, ut inclinationi praedidh 
rum cuneorum refpondear. In hoc immi 
tuntur predicticunei equéalri, & inm 
diumillorum adigitur ferrum pradi&mn 
quodetiam eft eqvéalcum, conftitmuntqy 
fuaomnjia foramina in recta eadem lina, 
tumfuperponitur dimidiusannulus ferre 
qui & ipfein extremitatibus habet forani. 
na , ambitqve capita predictorum cuneo 
rum,tandem clavus tàm per foramina anni 
li quàm per cuneorum transimitcitur , & i 
excidar, extremitati ejus foramen haberi 
aliusclavus imponitur, femiannulus vod. 
cur numella , perhuncalligatur lapis&i 
altum trochleis attollitur, 
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34, Statuam lapideam in altum attollere e 
in debito fitu collocare, 

Erigitur fortisfima trabs perpendicula- 
riter ad'caput ejus alligantur funes , qui in 
quatuor partes cenduncac palisin terra de- 
fixisalligantur, fuftinentque trabem ne in 
latus inclinet Ad idem capuc alligatur 
cochlea per quam ftatua ope axis in peritro- 
chiofurfum artollitur, ^ Trabs ipla voca- 
turancenna, funes retinacula. —Trabs non 
terreinfiftic fed cylindro habenti ad extre- 
ma duas rotulas ut facilé inclinari posfit, 
quodcotum vocaturarremo. Poftquam eft 
fatis machina elevata, leniter duo funes feu 
recinacula laxantur , ut trabs reclinetur in 
murocui ftatua imponenda , cum ftatua di- 
re&é propendebic iupra (uum retinaculum, 
in quod etiam demitterur, 

3. Demerfa in aquis poudera extrahere. 


Id cfficietur beneficio forcipis, quz non 


eftaliud quàm duo vectes, in quibus clavus 
qui partesligac efthypomochlium. |. Ultra: 
que parsforcipis ubi pondusapprehendit eft 
intcorfaminclinata, ut hoc modo quod ap- 
prehendit comple&tatur,. .. Excremitates 
etiam longiores junguntur catena forti, quae 
inmedio-(ui habet annulum, Cui funisalli- 


I 3 gatur 
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gatur, fic enimfit;ut dum funis trahitur, for. 
ceps ftringatur, & eò magis quò majus reti 
net pondus, | 
36: Quantum metalla duciposfint. 

Unica auri uncia extenditur: plus quàm 
inmillefolia, dimidium folium feu brad 
fufficit àddeaurandas tres vel quatuor un; 
ciasargenti. . Cetera metalla pro ration 
fux nobilitatis plus aut minus tendi poffunj 
Hic per occafionem petes quot folidi Polo 
nici antiquiores quos vocabant. Svetioy 
con(tituebant femilibram feu marcam £e 
{pond. 360. qui faciunt fl, 4, Polonicos. Ma: 
cz16. in folidis conftituebant fl, 64, asco» 
ftabac fl. 3; gr. 20, argentum adimifcebatr 
purumrad i6. marcas; una marca ; tres loto 
nes, Marca hujus puri argenti æftimnabu 
tur fl, 24. & cocum quod admifcebatur; flo 
renis23, gr, rj. quocirca in 16. marcas folido- 
rum fiebat impenfà prxter artifices, igitu 
ut floreni haberentur 64. impendebanturfi 
3^ gr-5. inmateriam. ;Moderni ex puro cuf 
ereinuna marca continentur rjo: five grol 
5o. & r6, marca conftituunt florenos 26, gt 
20.incuprum materiamillorum impendur 
tur fl. 4.quibus demptis remanent £l./2:. gr 
20. & quia in roo. fl; folidorum fvecicorum 
materia impenfa cónftabat fl, 6o. gr, s, flo- 
renl 
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renis9. gr.25inoperas& valorem dabantur, 
Inmodernorum folidorum too. florenos ime 
pendicur maceriam circiter fl.1q.... Verum 
tamen eft;quod Svetico adjecto argento po- 
terantduciin majorem monctam,feparatio 
tamenargenti ácupro haberec plus impen- 
farum quàm ipfa valeret, igitur quiSveticos 
folidos habuit florenos 64, habuit in argen. 
to & cupro flor. 32 gr. 5. qui puré cupreosha- 
bet florenos 26.2r. 2o. habet in ere florenos 
4 reliqua à valore quem Refpublica ftatuit, 
dependent; qui amen valor eftalicubi mi- 
nor, . [ta colligitur exchartaimpreífa. Zz* 
formatio ratione folidorum. Floreni1oo. info- 
lidis continét materiam fl. 14, intymphis 100 
flor.40. 

37. -Quomedo valor adamantum c unig- 
num procedat. 

Gemmg per ceratia ponderantur cerati» 
um pendit grana 4. Digbzus Orat. de. pretio 
currente adamantum. Ita recenfet precium 
illorum. 

Quatuor adamantes qui ponderant unum 
caratum, finguli valent ducatos fex. 

Si tres adamantes caratum ponderent, 
finguli valent ducatosocto, 

I4 Si 
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Siduo valeant unum coratum, finguli fol 
yuntür ducatis undecim, 

Qui pondera grana tria, valent ducato 
is. qui ünüm caratüm ducatosig. Qui gray 
quinque dücatos 24. qui grana fex ; ducatg 
29. Quicaratios duos, ducatos 38. Qui du 
Caratios & dimidivm ducatos 48. Qui qj 
ratios3; ducatos 66. 

Uñiöües pari. qviponderant cátatiill 
valent fesqüiducátüm, Qui fefquicaratiur 
ducatos 4. Qui caratios 4 ducatos 8. Quin 
tatios 2. cüm dimidio , ducatos undecim 
Qui carätios tres, ducatos 12, Qui caratij 
tréscum dimidio; ducatos :6, Qui caratioy 
ducatos 40. Qui cáratiosquátuor & dini 
dium, ducacos 6o, Quicaratiosquinquedi 
tátos go. Qui carátios quinqve cüm dimi 
dio,ducatos1oo. Quicararios fex ducati 
tjo. & fic deinceps proportionaliter. 

3g. Facere intra vitram crefcere cornua ih 
Diram, 

Rec. Sulfur & vindis risana lib, 34d 
dearenám & diftillà fpiritum, hoc fpiricuin 
ebria limaturam cornuum cervi (füccedi 
idem in corállijscrasfécontufis) ùt fiat pr 
fta que lento calore ficcetür, illi affundet 
quam rofarum cumaqua pluvia diftillatam 
al 
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gulill) ademinentiam trium digitorum, pone iñ 
lococalido & videbis crefcere cornua vel 
ducato, corallium. Poteftautemad hoc negotium 
ui gray adhiberialiaaqua diftillata. 
ducàag ^39 Quatuor elementa exbibereinphiala. 
Uui dwj- Proigne pone in phiala fpiritum vini ru- 
Qui al brocolore rin&um, pro aere fpiritum thë» 
| rebioching cæruleo imbutum. Pro aere 
atati aquamcommunem viridi formatam ; pro 
arat terra encau/tum pulverifatum {eu alicujus 
- Quit" metalli Ícobem. 
ndecin qo. Ut fylva crefeat in phyala, 
carati) ^ Rec. Therebinthinz vulgarisalbisfime 
arátió, | femilibram, pone in retorta addito diftilla- 
&din, torioamplisfimofecipiente , jun&uris nori 
nqued| lucatisqvia diverfa olea poterunt recipi, ex 
m dim} fefquilibra poterit elici fpiritus& oleum æ- 
ducat) thereum , tum recipiente mutato &igne 
h audoduzunciz oleiflavi. Deinde fæces 
rnuiatt cum vafeauferfübiró ; nontamen inloco 
| frigido reponenerumpatur;atqve manibus 
lib, 34€ vitrum fove eas fürfum ac deorlum pro 
piricui movendo donecfenfim tefrgeretur, cum 
fuccedi videbis (ylvam crefcere cum ftrepitu, 
fiatpy — Vel Rec, fal'satómoniaci partes duas s 
funde& čalcis vive unam, hzc duo mifce iB morta- 
illatam Fio testo. tum ollz vitreatzeimponc; &cal- 
al L5 cina 
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cina per horam, aut cæmentaigne leni, ex. - 


trahe lalem. & coagula fecundum artem, 
tum in cellario depone, prodibit oleum, 
quodinfrigore exhibebit abietem. 

41 Plantam ex cineribus excitare, 

Quamcunque plantam pone in cruciby 
lo; &uredonecincineres |folvarur, exh 
cineribus lixivium confice, ac in ligneov| 
fculo refrigera, fal apparebit eum collige 
tum ejusdem plantzaquam deftillacam au 
cipe, atque illiadde communem , ac viti 
infunde. Salem predictum cum cerra mu 
da corfiíce, & aquam modo paratam affin 
deut fiat qvafi mafla craffa, hancin alia tt 
ra defode;creícec planta fimilisilli qva et 
ufta, | 

42, Argentum purum a mixto dieuofcere]i 
Xadio lapide, 

Accipeargentiparticulam , & poneii 
igneut rubear, relinqveut perfe extingVe 
rür,fimanetutantea nitidum , eft melil 
quam m, probationis fiveliga. Si album 
Ícd non nitidum, eft circiter ligz 1. fialbun 
& mundum erit ir. cum dimidia ,. fi nigrün 
eritcirciter decimz;fi exalbo rubicans 9.li 
gæ. Si multum rubeat, octava. ` Ulcerit 
nonpoteít per hac figna difcerni .— 

5 
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43e Facere Horologiorum votatorum -vefo- 
dutionem, 


In horologijs ejusmodi, ponuntur horz . 


p. bore 24, Quadrantes 4. minuta 60.dies 7. 
hebdomada quibs apponürur Planccz.Dies 
anni qviin menfes & fignaZodiacidividun- 
tur, Curfüs Lune, & aliorum Planetarum, 
&c:utpro his rote coníticuantur, opus eft 
Ícirequocdenticuli cuiqve rote tribuendi 
prater rotas funt qvosvocant Trib qvi ali- 
quot denticulis conftant, Rotarum denti- 
euliinveniantur vel per multiplicationem; 
& tum initio numerus affumitur qvafi mie 
nimus, yelper divifionem & tum aflumitur 
maxims.E: talishic eftnumerus dierumane 
ni, ibi veró numerus horarum 2. 

t; Procedamus itaqve. per. multiplicatio- 
nem, quanquam hzc fubinde variari debe- 
bit, multiplicatio contrario modo proce- 
det. Involvitur funiscum pondere velcha- 
lybs convolutus; additur quod. motum ree 
tardet. Prima qvafi rotula, Trib vocanr;eft 
denticulorum 4. Hac femel intra horam ree 
volvitur, &indicem tàm horz quadran- 
tiümquàm minutorum agit. HicTrib ver- 
titrotamdentium 48. nimirum fingulis ho» 
risdentesejusqve4. Hæcrora defert indi» 


cem Borarumız, Nam quater r, funt 48 
Ue 
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Uthoras 4. offendat, implicatur rots 
modernzrotadentium 95, Hac fervitpro 
horis Italicis, & Babylonicis. Duplo plure 
habet dentes quàm prior. Pro diebus feptem 
hebdomadz indicandis, proxime roca in 
figicurclaviculus unus qui rotam fepten 
dentium movet femel lemel de die adícri 
buntur inindicisdiebus fingulis Planeta, 
Pro curfu Lung, qvi elt dierum 29. &d. 
midiz;infigaturclaviculus rotz qvz eft pn 
24. horis, hic vertat rotam denticulos li. 
bentem 59. fic duo denticuli dabuntur ui 
diei Lunar &unus dimidiz. Pro diebusan 
ni qvifünt 354. adhuc alius clavus infigiw 
totz qve eft pro 24. horis, his fic cæterisch 
vis altior ne alios impediat, hic ve 
tet rotam divifam in 73, fpatia acquali 
& dimidium juxca quam divifionem denti 
culiformabuntur , & habebunturquinar 
dierum anni;pam qvinquies 3. (ünr dies 5i 
h&crorainafio veretur trigeliss fexics cùn 
*Jus qvotidie dentes duo promoveanui, 
hacergo rota babeat fibiinfixumunumcle 
vum, qui aliam rotam divifam in partes 
€üm dimidia vertet,& fic habebuntur toti 


anni dies, qvibus adícribetur Calendarium 


M enfes, figna Zodiaci, &c. 
Satur 
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Saturnus fere intra 29, annos curfumab. 
folvit, pro illo indicando adigatur in rotam 
dierum anniclaviculusunus,qui rotam ver« 
teradjunctam fibi dentium. 

Jovis curfus oftendetur ; qui e(t circitee 
annorum», fi rote anni dierum infixeris 
clavum qui vertat roram dentium 1s. rota 
addatur index monftrabit curfum Plapetzs 
&fignum Zodiaci in quo invenietur Pla. 
neta. 

Mars feré biennio fuum circulum decur 
rit. Quocircarote dierumanni im plicaro« 
tam quz habeat dentes 72, 

Venusabfolvit curfum intra dies 288, ita.. 
que roce horarum 24infige clavum quiver- 
tet rotamhabentem dentes 288, 

Mercuriusferé fexies in anno fuum cur. 
fum peragit, ut hic motus per indicem exhi 
beatur, axi qui defert rotam dierum anni, 
infige rotulam 24 dentium qua trib vertet 
habentem dentes 4, hic veró geítabic indis 
cem, 

Aureus numerus e(t zo, indicabitur, fi ro- 
tæ dierumanniclavum infixeris qui vertac 
teram dentiumig, 

Lites 
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Litera Dominicaliseft23, oftendetur,fi/ hora 
' rot dierumanniclavus imponatur, quia. lisex 


gatrotam dentium 33, ESTIR norte: 
Similimodoordinandæ funtrotz proa preb 
liisque infcribuncurhorologiis, & di 


Horas Judaicas five Planetarias oftende culo: 
tota facta pro horisz4, fed horarum divifo quet 
hoc modo inftituenda ubi indicábuntur, in bgad 
circulo 24. horarum notetur punctum me, com] 
ridiei;& ex eo per centrum de quo prodi tudir 
xisindicis producatur recta, illiqueadfei banc 
baturhora 6. uttinque,una meridiem alten, ctum 
mediam no&Gemoftendet.. "Fumexeode Urve 
centro producantur duo circuliå fe paribu Circu 
fpatiis diftantes, jamque erunttres, unus i ini. 
quo funt hore i4, hic maxime diei ferviti arcul 
medius equino&tio; minimus diei minima, taric 
producuntur etiam éfingulis horisad cen - Pr 
crum recte occulte qux circulos divident dus e; 
inmaximoaccipiantur tot horz utrinque Circa 
(exta quotad occafum à meridiein tuoloo) 1659 
maxima dies babet & hoc fpatium injs, pat 7480 
tés equales dividatur, notenturque punti. IMM 
divifionis, in medio circulo accipiantur Ù lis ill; 
lE trinque àlinea modo ducta (exte hore v Quoc 
IL triaquefex, in minimo incipiendo à lint redu 

modo duda fexta accipiantur utrinque tol ep, 
hor? 
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letur, f. hore quot fünràmediano&te minimaadto. 
aquia lisexortum, ^ Et puncta utrinque. ultima 
notentir, fpatium inter hec puncta com- 
eproa prehenfum dividatur in 12, partes quales; 
& divifiones punctis notentur, ' Puncta cire 
tendi culorum jungantur arcubus, quorum quiss 
divifi, quetransibit per omnestrescirculos, arcus 
aturin bgadícribantur numeri Itidex intra circulos 
imme, comprehenfus dividatur fecundüm longi- 
rodit! tudinem in fex partes,& divifionibus adícrie 
radhi) bantur menfes ordine fuo. Quodubique fa- 
naken tum elt, habentur horæ Judaicæ diurnz, 
ceod Ucverðctiamnođurpæ habeantur {patia in 
paribi circulis, que funt liberaab arcubus, fingula 
unush 1n 12. partesæquales, dividantur & fimiliter 
(ervit, arcubus neđtantur ut pro die, fed indicicon- 
nime, trarioordine menfes infcribendi. 
ad cer -.— Pro horis[talicis auc Babilonicis adden- 
vident, dus eft fub indice horarum 24. circulus, qui 
rinque, Circa centrum moyeri posfic, hic in 24. par» 
uoloc! tes æquales dividatur, & numeris horarum 
ru pir 24 notetur, ejus hora 24. admoveatur horae 
: pundi o eicel prolcalico adoccafum{o- 
pruri i illius diei pro Babilonico, ad Ortum, 
TET Quodíiab hoc mobili circulo velis abítine- 
line 1e duc tres circulos ficuc duximus pro Juda- 
ue to X9... Producantur etiam ex omnibus horis 
hor? maxi- 
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maximo circulo adícriptis reda occult qs 
ufque adcentrum,noterur meridiana,ab il. os 
Ja (uppucentur in maximo circulo hora, adm 
qua (uncin maxima die inter meridiem& Jie ; 
occaíum pro Iralico , (pro Babylonico in Princ 
ter meridiem & ortum ) fimiliter in medi deen 
circulo, quot func in zquinodio,inminim xu 

quot funtin minima die, ab iftis punĝtis in ME 
cipiat cujuíque circuli divifio in partest intor 
quales 4. notenturque punda divifionm mast 
atque arcubus uc factumin Iralico conu. A n 


gantur, Ld 
DOCTRINA MECHANICA ^y, 
CIRCA AQUAS altuye 

lius € 


EXERCITIUM 
eft ve 


Do&trinam datam de gravibus & mati! qua fi 
nisaqu& exprimuntinfe, porisfimum illy, cipiuz 
quz five naturà five arte profiliunr in jj qui nt 
tum, X Varie autemad aquas regendas it t€ def 
pertæ funt machine, quadam illarum in Utiny 
qua operantur, quxdam in ficco: & eari ngun 
quidem, quein aqua nonnullæ moventi aqu; 
quam,ut funt fontes artificiales , nonnuli Te; 
peraquam moventur ut molz,quadamii Tedea 


olenté,& motu vacui aquam moy ent ut 4 lies p 
chli 
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ccula (iie ^ Earum veró quz in ficco manent, 
aabil omnes quidem ad motum fpectant , fed aliae 
| hora, ad morüs carditatem,aliz ad celeritatem,a- 
liem y lie ad motum maximorum ponderum, 
uol Principiaaucem movendi (unt varia,(übin- 
med) deenim ventus movet , fubinde aquz flu- 
DIDI xus, aliquando pondus aut impetus ab ho- 
Wisin! mine vel animali quopiam impreflus , vel 
[t6 inrortus chalybs perpetuó renitens, aut 
ionun magnetica vircus,auc quid fimile, — Aliqua 
cont exhisinordineadaquam perftringemus, 
L Principium direéfionis omnium 4quada- 

CA uum ev fontium. 
ie Nunquam aqua fponraneo lapfu afcendie 
altiüsaut per du&um tubi quàm fit origoil- 
lius ex quadefcendit,  Idqueuniverfaliter 
eft verum.five tubus per quem defcendit a- 
; machi: qua fuerit amplus, five anguílus, Hoc prin- 
am illi, cipium videre eft in -fontibus naturalibus, 
nr in 1 qui nunquam aliunc in altur nifi ex mon- 
ndas ri te defcendancin vallem per tubum aliquem 
um inr utinvalle exfiliant, 2. Hoc principio die 
& eam riguntur illi fontes artificialesquicollocatà 
oveni 8quàip alto; coguntur in demiffo erumpe- 
onnull Te; (3. Nunquam expectandum eft. ut aqua 
damy Iedeacin fuum fontem. 4. Kriamfi aquamil- 
pc ur aj lies per majorem tubum influar in fontem, 

chli K quàm 


] 
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quimexilloexeat, nunquam efficieturu 4c, 
exfiliens redeacin fontiscaput. — Proind h 
cùm aqua eft deducenda in locum aliquem, dis 
videndum ut fons ejus fit altior locoilio, il tum 
quem eft ducenda. Menfurari autem loui, fujt 
poteft per gnomonem cujus angulo aff Jeg 
eftbolis, fienim perpendiculum latus rei pho 
uerit, & verfus te dum peraliud latus fon cis 
tem (petas defluxerit , fons erit tuo alti pen 
oculo. Romani praterea obíervabant qui 
eorum aqueductus per rectas lineas prot 4 qua 
derent, & propterea perfodiebant occum infu 
tes montes, etfi aliter aqua duci poterat pore 
ciliüósenim fluitaquafiredépergat. Pr mon 
rea aqux ductui mille paffüum dabant ui aqua 
us pedis defcenfum, ad minimum enimtil arae 


veró pars longior eft ea; quz e(t versus (ico, c 
torem, tantó plus virium motori accel haurit 
lca quantó pes fiphonis longior per qu'au (e 
aqi 
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aqua effluit, cantó facilioreftdefluxus, A- 
i liquando etiam è valle per jugum montis 
liquem ducitur aqua per fiphonem monti injedtum, 
MO (eese flne aqua ;fpe&tandumeft, uc quà ef- 
emot! uic pars longior, locus proinde inquem 
lo afin defluit, depresfior. Utautemin parvis fi- 
LUST. Phonibustolet ad pedem longiorem {fuĝu 
itus fo oris attrahi aqua , itainmajoribusqui per 
zo alit montem v. g ducuntur pars altior aperiri, 
abani! cui occlufo priùs utroque pede infunditur 
5 pro% aqua,tum optiméclaufo foramine perquod 
Occu infuíaeft, uterque pes aperiri, — Hàc arte 
terat poteft duci fluviolus in alteram partem 
Pi?" montis non perfoflo monte dum tamenita 
ant U* equa implearfiphonem neullo modo fube- 
"Dim ager, Fodemmodofi panni madidi par- 
tem impofueris vaf, in quo eftaqua , ica ut 

X valei ejus major pars excrorfum propendeatcon- 
Ert" tinuó (Hllabit aqta;nam hic pannus habet fe 
er QU per modum fiphopis. — Sipho varié occul- 
fa aQ tatur; ponitur in cancro, ut brevior pes ejus 
» culti! incauda fir cancri, & aque immittitur;hau - 
emit! ret aquam: Ponitur fipho intraaviculz fi- 
» QUI guram & pesejusbrevioreftincollo, & ro- 
er8u5 T ftro, quod aquae immirtitur , & ità aquam 
accell haurit, Abfconditur intra fangvifugam , 
oes QU aut ferpentem intortum ut pes brevior per 
a K2 fau- 


:letür ut 
Proind: 
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faucesinaquam intret. « Ita fi poculo infr 
xerisfiphonem , ut pes ejus longior tranfe 
at per fundum,in tale enim poculum fi infu 
derispotum,manebit: fed fi repleveris im 
fiphonis flexuram oppleac , fluere incipit 
neque defiftec.doncc totus potus eflluxett 
Poteít eciam poculi fundo inferi cubulus v 
trinque apertus;cui alter amplior parteft 
perioreclaufüsliberé inducatur, & fimilem 
efe&um præftabit in poculo ac fipho; i 
quo modo diximus, 

2. Trochlea refpondet cochlea Archimedis, 

Fit heccochlea, fi tubulus plumbeus vo 
vatur circa cylindrum ligneum in fpiramli 
tubulusutrinque apertus, & ejus os infer 
mergaturin aqua ac cylinder ad femit 
&umangulum inclinetur, &circa {uumi 
xemvolvatur;effubdeturaqua per luper 
rem partem tubuli, Loco cubuli pofu 
excindi in cylindro fpiraliter procedent 
canalesacbene cooperiri , cum fi cylind 
volvatar,aquafluet, | In' hoc inftrumem 
aqua fimul defcendit &afcendir. ^ Spit 
procedunt fub femirecto angulo fi cylind 
adre&tos in horizonte: ftatuacur, Sed! 
hacre copiofiüs fuprà, 
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3: Poreh fepho aquam trahere yetfifit intres 

partes lectus. 

Vasconftruitur inftar clepsydre arena- 
riz, per medium diaphragmate divifüm,In- 
fericur iftivafi erecto cubusita, ut lupra vas 
emineat inferius aucem ejus os prope dia- 
phragmadefinat,  itrumque os tubi aper- 
tumefto; Per os fuperius aqua dum ufus fu- 
eric profiliet, quo circa ficanguítius. Alter 
tubus inferitur utrinque apertus, & oslu- 
periusejuscerminacurin parce fuprema va- 
fis, & per illud invas aqua defluit, que per 
priorem tubum exiliebat ; hic fecundus tu- 
bus tranfit per diaphragma & definit prope 
fundumvafis, — Tertius cubus inferitur dia» 
phragmati , itaut illud tranfeat; & osaper- 
tum unum habeat ftatim fub diaphragrmate, 
alterum fupra diaphragma prope fuperio- 
rem fundum vafis. Denique vas prope ver- 
ticem ad latus habeat infertum fibi infun- 
dibylum per quodinilludaqua infündi-pos- 
fit; & optime epiflomio claudi ....Sic. vafe 
parato,aquz pars aliqua infundatur suty, g. 
tertiam parrem vafis infra diaphragma oc- 
cuper, & claudaturepiftomium, tum pocu- 
lumaque fupra vas fundatur, ut intret per 
orificium tubi tertii, hoc fa&toaqua per tu- 
K 3 bum 
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bum primum furfum profiliet. Etfiin vak 
infra diaphragma eodem modo tres cubiad 
aprencur utfüpra diaphragma func adapta 
ti, tum fi vasinvertatur, poftquam fupeti 
ore parte aqua alire defiic, faliec fimili mo. 
doexinferiore quz jam eritfüperids. Ho 
unumobfervandum. Quando ex füperio. 
re vase fluitaqua;ipferioris vafis tres canals 
claudantur fuis epi ftomiis, & fuperioris 
epiftomia aperiantur, 
4. Aquaintra vitrum faliet beneficioff- 
phonis biffecti, 

Sit vas quodpiam apertum aquá plenum, 
Aflümatur jam duo cubuli& orificio lagew 
3nferantur, ita uc firmiter in illo hæreantk 
orificiülagenz circaillos fitoptime claus 
ucnonnifi perillosadlagenam fic ingreflus 
prior ex his tubis aliquantum infra lagena 
emineat, & infuperiori parte fit ftri&ior,k 
produdusferéad dimidium lagenz, Pa 
hunc enimaqua deinde intra lagenam fali 
et; parsejus vafifupradicdtg aquá repleto in 
feretur, Alter veró tubus modice int 
lagenamemincat, fed infrà, quantó longi 
pendebir, cantó aqua peralterum faliec ali 
ùs, & iftaejus extremitas fit extra vas aqui 
plenum;& ex illa fugaturaer , donec erian 
aqui 
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in yak aquacoeperic fuere, que etiam fluere per- 
cubiad: fittatur; quàm diu enim ifta fluet, tam diu 
adapta) per tubum priorem faliet aqua intra lage- 
fupe mam. Etfiintralagenamfpharulamex e- 
vilimo.. nuiffima bradteà factamíupra axem volubi- 
s Ho literapplicueris, iliam aqua profiliens mo- 
uperio, verepoterit,atqueadcó horas per indicem 
canat; monítrare. 
orisu; Faam è vafe noneffluet per fiphonem nifi vafis 

fundus in aqua mergatur. 

tofi- Sit vas cylindricum v. g. ftans, inferatur 
ejusbafi cubusutrinque apertus,ita ut unum 
fenum. —ejusos vix prodeac infra fundum, alterum 
legey | osnonequecbafisaltitudinem, fed uno al- 
eang,  terove digito fit humilius ; inferatur eciam 
claw, laterivafis fipho(fiphoeft tubulus inflexus 
»refls; adeum modum quo fe fledtit funis ex craílo 
agen Clavo per mediumdependens) fiphonisal- 
ior. titudo modicisfime fit minoralcitudine tu- 
. Bt bi, Vasimpleaturvino;ut cantüm per tu- 
iml. bulum non effluat, & optimé claudatur. 
etoi* » Immergatur deindeaquzaliquousque,cum 
è inm! fuecperfiphonem. $iphonis vnus pes de- 
longit ^ betefle incra vas & fvndo proximys , alter 

etali. longior extra vaspromineat. 
35 aqui Quodfi przdicto modo dvo fuerint yala 
secan — fadu,fedtubiubi per fundos tranfeunt ter- 
aqu K 4 tio 
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tio parallelo: fundis jungantur : vnum fi 
vas vacuum ,altervm plenvm vino, nifiva. 
cvo infvderisaqvamex pleno non fiver yi. 
nvmperfiphonem. Herohæcpocyla vo. 
cavit Crateres Concordiz. - Inhisomnibiy 
vbiaqva non expellitvr violenter, (ed qva 
connaturaliter efflvit;attendendum ne ófli 
olum per qvod aqva efflvit, minvs fit qvi 
latitvdo gvttz aqvez , qve finevi abaqn 
lapívfpontaneofeparari posfit, nec ita ficla 
xum , utfihanc molem excedat; difflyer 
necefle ficaqvam nifi ad lacera fvlcris qvi 
bvídam ftipetvr, eodem modo vini;oleiqu 
ejedionibys, dat meníyram minima fuil 
quoris gvtta. 

$. Primus modus inquo compre/fo aere 

aqua (urfum profilit, 

Quia plvribvs modis aer compres(usa: 
qvam furívm jacvlari poteft; | Hvnc pri. 
mum vocamvs, - Sic vas cujuícunqut 
figvre nevm, vel vitrevm, habeatqve de: 
fuper orificivm cui tubvs inferatvr propt 
fundvm attingens, tubys poftqvam è yaft 
egreflus habeat epiftomivm à latere infer 
tvm,provt qvadam habent lavacra, vcdym 
rcvolvitvrclavdat aperiatqve tubvm, A- 
pertotybo oriqve ejvs infer toore tybialte 
rivs 
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numi fiusquihabettrufillum quo impulfo aquas 
Bifiv& ejacularifolent, quàm vehementisfimé a= 
lvety quainvas-impellatur; &diligenter epifto» 
vlavo. mium claudatur, ne aer-é vafe fugiat, tum 
mnibs tubo illi qui vafi infertus tubulus firictior 
edqval, inferacür, profilietaquainaltum; cui fi glo- 
neóf) bulum.ébracdiea tenuisfima confedum fu 
itqvàg perpofueris;éum in altum elevabir, = -Alii 
abaqn| aquam perarnthliam parvam vafiincruduüt; 
ta ficla| aliifivatculum fit exiguum; folo oris vehe- 
flv! mentiinflatuaerem ftringunt priüsinfusà a- 
isqw quà: Sedíilocoaquz vinuminfuderis,can- 
leigu, toaltius profilier, quantó levius erít aqua, 
fuil Idemvassicáloris aquam in altum jacula- 
bitur,impleatur aquáad dimidium & clau- 

rere lo'epiftomio, füperponeturigni donec: op- 
time calefiat, cum aperiatur epiftomium; 

:s(usd«, procurrécaquafurfum impetuosé. = Idem 
c pr. hàbebiturfivasde quo nunc agimus divida- 
unque| tur diaphragmate in partem füperiorem & 
jvede- inferiorem;inferiorem aer occupabic;fupe- 
prope riorproaquarelinquetur: diaphragmatiins 
è yale | feracur tubulus, utpervadat diaphragma; 
infer | fedinfraillud non defcendat , parce aurem 
rtdym, fuperiorenonattingatcoœlum partis fuperi- 
1 A-| Orisvafis tubulus bic fit utrinque apertus, 
jalte Ceterum yas ur priùs habeat alium tubum 
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cumepiftomio quo aperto,pars fuperiorys. 
fisaquà impleatur & claudatur , demümyy 
fuperignem deponatur, ac ubi percaluit,e 
piftomium aperiatur. 
6. Alter modus 

Sit vas eneum bene undique claufum, 
habeartamen prope fundum lateri fuo inf. 
xum tubulum quem appellabo iateralem 
Tli bene defuper applicetur globus vitri 
utineoaltusaque appareat. Per totume 
xem vafis ænci cranfeat tubus item new, 
qui fub bafi vafis habeat epiftomium , quol 
vocabo fecundum: Vertex hujus tubieii 
incentro globivicrei idque ftrictus; ut pt 
eum tenuiori radio faliac aqua. Fert 
fit tubulus affixus globi fundo & ad iphu 
vas tranfiens, & hic habeat epiftomium tii 
am fuum quod voco, tertium, — Vas erp 
eneumapertoprimo epiftomio igni vel» 
qua calide inferatur,ut aer in vafe tenuem 
elabaturque. Quo fa&toclaudatur primu 
aperiacurque fecundum epiftomium , & vi 
engim aqua frigide imponatur , haurietil 
lam;adque globumafcendet,tum epiftomi 
As tertjumaperiatur;ut aqua de globo d 

uat, 
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Tiorya. 7. Clepsyare aquea 
nimyy © Aqueasvoco,ut diftingvamabarenariis 


alui,e quasjam vulgó appellant clepsydras. Va- 
riécon(trui poreftaqueaclepsydra. Unum 
alterumve modum íuggerimus. 
laufum, ^ Clepsydrahaecpoteít & horasindicare & 
uoi fonocampanxGindice. Fiatvascylindri- 
eralem ^ campropé fundum habens epiítomium per 
vits quodaqua dimittatur: vasambiant quatu- 
otume orcolumnz fuperius colligatz in modum 
«nes turriculz ubi ficetiam tabula deferens ho- 
),qu| ras&indicem;uci folet inrotatis horologiis. 
tubie Sedloco omnium rotarum folummodoó eft 
s utp intus cylinder fupra polos accornodatus,ut 
Ter liberé volviposfi. Hujus cylindri unus 
dip poluspertranfit tabulam numeros deferens 
inume tem,&ipfiindexinhzrecabipfoque volvi- 
"aser, tur ita illiaccorfiodacus,vt fi opus fuerit cir« 
i vela, ca polumad quamlibet horamadyolvi poss 
enuen) fit; & ope trochlez firmiter polo adftringis 
primu Cylindro involvitur £ünis; cujus uniextre- 
n,&y) mitatilignumalligatur,& hoc aqua inna- 
ure. tabic, alteri qualecunque pondus,üt tantàüm 
iftos funemextendar. — Sic paratàmachiná, epi- 
obo d ftomium aperiturutaqua fluat; & dumaqua 
cftluit lignum illiinnatans defcendit, & fune 
quitibiilligatusvolvit cylindrum& cylin- 
7 e der 
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derindicem trahet qui horas indicat. |. U 
etiam horas fonet, induatur cylinder tym. 
pano, quod malleum elevet per incifa fib 
foramina.. Sed quia dum plenum eft vasa. 
quà citis longé decurrit aqua quam fimo. 
dicainvafe fueric; ideoque inz qualiter de 
Ícendér;acque horas inzquales dabit... Hu. 
icmalo occurri potefttriplicivià, -Vello 
cocylindri qui funem deferc fubftituento 
quafi conum; ucdum aqua velocius fertur, 
circa ejus bafimfünisrevolvatur, & dumfe. 
gniüs fluitaqua; circa ejus apicem. Erhi 
urcunque equalitati horarum: confuletur, 
Vel vasnoncylindricum fiat;fed in modum 
dimidiiovi in acutiorem partem define 
tis, fic enim «qualis fiet aque defcenfus 
Nam licet fola altitudo aqux promovet 
fluxumceleriorem, & adillum nihil confe 
ratlatitudo vel anguftia vafis, tamen qui 
pluseft quod in vafe amplioriejus quod d 
fluxit defectum fuppleac, minusin amplio 
rivafe;aqua defcendit magis in angulliort, 
Ideó in vafe predi figura in ordine 
defcenfum aque latitudo per anguftias e 
quatur. . Velligno quod innatat aquz pe 
unus fiphonis inferatur, fcilicet brevior: al 
ter longior extra promineat cum epiftomio 
$i 
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Sicenimalter pesíemper- equaliter aquam 
fubibic, alter femper &qualicer funder. 

Altera erit clepsydra aquea, Vitrum 
cyliadricum;auc quadratum habeat collum 
inlatus intortum cui apponatur epiftomi- 
um. impleatur vas aquà & invertatur uc 
per epiftomium ftillet aqua; noteturque in 
vitro quantum horisfingulis effluxerit; hoc 

modo habebitur vas in clepsydram horari- 
am divifum, 

Tertia clepsydra duabusampullis vitre- 
isconftat colligatis& conftitutis inftar cle- 
psydrearepariz; fed fi foramellum relin- 
quatur ut in arenariis, non procedit negoti- 
um;oportebir ergo duos fiphonculosilli fo- 
ramello infererein oppofitum tendentes, fic 
enim dum pars five ampulla plena aqua fu- 
perior erit; per fiphonculum qui pedem 
longiorem jun&utz ampullarum ipnexura 
habebit; perbreviorem pedem cum quo- 
dam faltu aqua defluet , aez veró per alte- 
rum fiphonculum fimili modo in fuperiore 
ampulla exiftentemafcendec; & locum da- 
bitaqug, | Proindenecefle eft uc ampullze 
fint grandiores, nequeaqua ultra. dimid:üm 
impleantur, & fiphonculorum pes brevior 
cumíuo oreíupraaquam emineat. 

10. Moe 
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10. Motum perpetuum aqua fubfidio tentare, 
Aliqui id fe putant confequiin thermopi. 
lisin quibusliquorfrigoreno&urno de(cé. 
dic,diurno calore defcendit. Fiunt autemin 
hunc modum:collocatur ampulla vitreafe 
ré plena liquore; qui nec exhalare nec con. 
gelare folet. Os defuper habet apertum, in 
quodilli inferituralterius ampulle colli, 
idfitoblongum,ftri&um, zquale , ámpulli 
ipfa fuperior, cujus cft hoc collum par infe- 
riorifed vacua : in hanc vacuam tempor 
frigidoafcenditliquor,defcendit calido.Sed 
hic motus eft naturalis non artificialis, neg 
ad eos fines defervire poteft, ob quos moni 
perpetuus tantopere expetitur, Aliiconam 
tur rnotum perpetuŭ ope vulgaris Anthlig 
velCocblez Archimedez. Per hzc enim i 
ftrumentaafcendat aqua turfum,& in quod 
piam vas fe effündat , ex quo deinde in ro. 
tam defluat; que anthliam attollet , depri- 
metque; aut cochleam gyrabit, & fic ruri 
aícenderaqua, & ita motum inducer perpe- 
tuum, Sed falluntur , quia ut experientiao: 
pinionem corrigit ,mipus femper aqu at: 
trahitur quàm fit effufum, ac proinde veri 
turadquierem. — Aliifollem inftar fabrilis 
collocant inaltoad parallelam horizonris; 
ha: 
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habentem in fuperiori parte animellà, fivc 
epiglottidem, five oftiolum , quod ubi follis 
clauditur fe atcollic,ubi fe follis diducico(fti^ 
olum decidit & clauditur. Hoc latus in folle 
eftimmobile, inferiusafcendit & defcendit. 
Aícenlusejus hoc modo paratur.. Fit ficu- 
Ja cå figura quå eft ovum fectum tranfver- 
fimper medium, | Hec fitula habec anfu- 
las ex utroque latere propius bafim quàm 
verticem affixas;quibs infericur per fua ex- 
trema femicirculus ferreus, e quo dependet, 
& fub quolevisfimo impulfuinverti poffit. 
Hac fitulaalligaturad unam extremitatem 
vedis, ad cujusalteram alligata eft pars in- 
ferior follis,  Impleturfollis aquà & fe di-- 
ducit, habet enim pars ejusinferior pondus 
adjectum, quo díducitur, & dum ad ultimü 
venit terminum diductionis animella ejus, 
fuperior quia fuic alligata adbafim follis, & 
fimiliteralia quz eftin bafe follis aperitur; 
& aqua quz eftinfolleperoftiolum in baft 
follisapertum defluitin canalem quendam, 
&ex coindictam fitulam;quz ubi eft reple- 
ta defcendit , fed quia alligata eftin fundo 
per funiculum. brevem parieti ab eo 
in latus retrahitur , & evertitur, aquam 

eftun» 
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aquam effundit in vas fübjectum , ponder 
vero fitul e defcendentis follis claudebatur 
Poftquam effudit aquam fitula in vas, fad 
elt levis &alterumbrachium vectis quod gl, 
ligatum eft fundo follis, & ponderi eidem 
adaexo defcendit ; & animella ucraque in 
folleclauditur, aperitur vero vi follis; haber 
autem pro roftro tubum cujus os mergit 
in vafe, in quod fitula deciderat aqua ite. 
que neceflàrió aquam è vafe exfíugic , lice 
íemper in vafealiquid aque debeat manen 
ne aliquando fugacaerem follis, dum attr 
biraquam follis eaque fe implevit , refundi 
in fitulam,fitula defcendens claudis follén, 
& aquam effundit , quam rurfus haurit 
follis, Sed hocnon erit in perpetuum; 
aliquis putaret, venietur enim ad gqualin 
tem gravitatum aquz & ponderis folliaff. 
xi item ad equalitatem aque in folle & fi 
tula, & fier quies, 
12. Ope 4que p e[fumt camtus Mufici exhiberi 
exhibentur ope ventorum. 
Sinomineaque velimusintelligerequo! 
visliquores, facilé ad id quod propofuimis 
devenietur.... Namomnisbumor decidui 
évafein vas,alium dabicfonum, ^ Grayem 
ccn Mcpiiggpagittempegatieque i 
Qi 
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fint liquorumdefluxus ut foneot harmoni- 
ce, Imodiverío liquore vaía vitrea imple- 
antur, fi percuciatur quod crasfiorem con» 
tinet, gravius fonabit; quod tepuiorem, a- 
cutiùs; itaque & hic harmonie inyeniendz 
daturcampus, Sed & puraaquaaliter ma- 
jori, aliter fi minori delabatur canali, fonat, 

apta igitur eftucad concencum reducatur. 
Przterea dum aqua fluit ventum conci- 
tatadeo ut fi longi admodüm finr cubi per 
quos aqua ducitur, opus fit in illis fubinde 
peraliosinaltum ex illis exurgentes tubos 
vento dare exitum ne curfusaquæ impedia- 
tur, Dum enim fecum aqua rapit auram, 
nequeauraperanguftum os tubi quod fola 
impletaqua exire poteft; aquam detinec,auc 
alia facit incommoda. Hoc ergo ventoani- 
mari poflunt tuba;organa , & alia pnevma- 
tica infirnmenra, Hoc darivoces fidis an- 
guibus;avibus,beftiis;,hoc aves inaltum fob- 
volare,quamvisetiam ipfis aquis , ut dixi- 
mus fuperius de globulozneo, pos(inc.Hoc 
modo Heron multa admiranda exhibet, 
prafertim additis illis aquae inaltum ejacu- 
lationibus dequibus (uperiüsdiximus, Sed 
etiam folàcompresfiope aeris per aquam fi- 
milia poflunt effici, Sitenim yas quoddam 
L clau» 
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claufum undiqve illi immittatur infundi. 
bulum defuper, ica ut roftrum infundibuli 
propécontingat fundum vafis, in alia parte 
ex vafis parte fuprema prodeat in altum o: 
bliqua fiftula, & illi induatur avicula perar. 
tem facta habens intra fe conclufam mul- 
camfi(tulam. | Fundatur aqua per infundi 
bulumin vas, per canaliculum dictum pro: 
curret ventus infiltulam muficam avis , & 
cantum acier. Quodfi appofueric ficulam 
de qua procedat funis ad columnam cui no. 
&ua infideat, de(cendente fitúla de qua pai. 
lóantéloquebamur columna converteur, 
afcendente avertecur,interim aviculz can- 


tabunt; &easrefpiciente noctuà averle à | 


illacontieícent, 
13. Agua fi vehementer comprimat aerem posh 
perilum aliam aquam furfum propelere, 
Sicvas bene claufüm , in illud inferatur 
tubulus utrinque apertus, íta ut vertex ejus 
ftri&tior fit füpra vas, perillum enim exilit 
aqua: pestubulieciam apertus prope con- 
tingat fundum vafis, Sub hoc vafe ponatur 
aliud fimile vas etiam claufum, fed in ílludé 
fuperiore vafe de(cendat tubus ita , ut tan 
cùm fübeat hoc vas inferius , fuperioris at 
tem propé contingat operculum, Sit i 
fuper 
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faperinlocoalriorequám fic vas utrumqve 
infundibulum, cujus roftrum feré ad bafim 
inferioris vafis intraillud pertingat. . Fun- 
datur aqua per infuodibulum in vas inferius, 
ex fuperiore per eminentem fupra illud tu- 
bulum effundetur, 

14. Potell fieri beneficia vettis ut vas noa efjun- 
dat aquam nifi illi nummus aut calculus 
tnjiciatar. 

Sit vas cui operculum posfit imponi in 
medio perforatum, ut per illud posfit injici 
fummus. Intra vasfit dependens vectis in- 
ftar jugi bilancis,una extremitas ejusfic pla- 
na & lataoppofitaqve foramini operculi,ut 
in eam nummus inje&us posfir decidere; e- 
amque fuo pondere deprimere : alteri ex- 
cremitati fit applicata animella fcu oftiolum 
quod posfit clasdere cubvlum defuper , per 
cujus alterum osaqua e vafe efflüec , ubiil- 
lud fucrit elevatum, Sic conftitutumvas 
nonemittetraquam nifiilli nummum impo- 
fueris, & tantòcopiofiorem effündet quan- 
tomajoremnummuüminjeceris, 

I5. Potefl inmedio liquorum fpharula confkituis 
"ut neque enatet neque mer gatur. 

Infuündatur in vitrum aliquod;fpiritus vi- 

ñi, Fiat globulus cavus ex tenuisfima bra- 
L2 &cola 
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&eola qui huic innatet humori neque in eo 
mergatur ultra dimidium, tum affündatur 
Ípiritus tartari ut globum operiat, fic in 
medioliquorum globus confiftec,vel infua- 
deaquam fontanam coctam & fpiritum te. 
rebinthi, aut baccarum Been. Vel fpiritum 
vini (übjice fpiritui tartari, 
16, Plures liquores im eodem vitro incom- 
enillos conflituere. 
Mel inprimis liquefa&um infundatur, 
& illichartula injiciatur inquam per cenuif. 
fimam fiítulam lenisfimé inftilletur lac; 
tum chartula fuperjiciatur , ac fimiliter in- 
ftilleturcraffacerevifia, fupra hanc .fimil 
modo aqua. Supra aquam fimili-rationt 
inducatur vinum rubrum , fupra hoc pari 
modo vinumalbum, ac denique {upra iftud 
infundatur oleum purum à fecibus: Cùm 
veróabíoluté fermo eft de olco , (emper de 
oleoolivarum intelligendum eft, Prædi- 
&ienim humores (e levitate perordinem 
excedunt, 
17 Lucerna poteft fibi ipfa tautum affunde 
olei quantum ell combullum. 
Utcondiamusaquas quasingresfi fumus, 
oleumeffündamus, . Prima ejufmodi lam. 
pas de quaagere conftituimus eft E 
Ell- 
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eftque per modum cvyrriçulæ undique clau- 
fæ & ad bafim habentisoftiolum, è cujus li- 
mine procedit canaliculus cui posfic fuper- 
poniellychnium, turris tota agglutinata eft 
crateri ex qua lychnifer aliquantulum pro- 
cedit canaliculus. : Dum implenda eft lus 
cerna oleoad lacusipla deponitur, poftea e- 
rigitur, &lychnusaccenditur , & quantum 
eítcum oleo combuftum tantum fponté fi- 
biaddic olei; tulychnitantumin canaliculo 
promove, 

18 Alia lucerna, eft fimilispriori, {fed tur- 
ricula etiam in bafi eft claufa & cresaut qua- 
tuor: habec pedes quibvs infiftaccrateri , in 
quodeponitur. Haber autem prope fun- 
dum prominentem ex latere fiftulam , per 
qvam oleum infunditcraceri quando eftne. 
celle, in cratere habet uc præcedens canali- 
culum prolyhno excipiendo: Ipfa turricu- 
latubuloeftperaxem trajed a, cujus os fu- 
periusinbafiturrisdefini, — Osinferiusdi- 
gito uno & ampliuseítinfra bafim. | Sicpa- 
rata curricula oleo per os infernum tubuli 
inverfa impletur. Deinde erigitur & fyper 
crateremcollocatur, effunder tantum olei 
ftatim, quantum opvs eft vt orificivm infer- 
nüm tubuli ejus cooperiatur, tum nihil 

L 3 ampli» 
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amplius fluer olei , nifi aliquid fuerit ex. 
uftum, 
19. Tene iz culina excitato aqua profiliet. 

Sitvas eneum habens operculum , per 
quod tranfeat tubus utrinq ve apertus, cujus 
unum os fundum vafis tantüm non áttingat, | 
alterum fupra operculum ad duos emineat 
digitos. — Impleatur vasaquá ultra imide 
um,&optimé claudatur ne perífpiret. Hoc 
facto, fepeliatureó loci in culina, ubi ignis 
excicandus,cubulo furfum erecto, ubi abi- 
gne fuericcalefactum vas ejiciec aquam cum 
impetu fürfum & ignem extingver,vel fitu 
bulustverit dire&us contra cocum, illum 
aquá perfunder. | 
20, Exuao vafeper idem epiffeminm pro libit 

diverfi fluent liquores. 

Sit vas cujufcunqve figurz, optimumél- 
fet parallelopipedum, aut qualia folent eff 
dolia vinaria;dividatur parallelis inter fedi 
aphragmatisin quot placuerit partes, &ad 
fingulas divifiones feu cellulas fint oftiodl 
defuper; per qux impleri posfir. Circa fun: 
dum tubus reus ducatur , qvi per omne 
trapfeatcellulasjin fingulis cellulis diverb 
loco pertufüs, inferatur ei arcté alter tubus, 
per quem deinde flyet liqvor cùm es. 
& vo 
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&volvendo illum in diverfo femper latere 
juxta prioristubi foramina pertunde, nam fi 
illum revolveris claudet foramina. prioris 
tubi, & (olüm inea cellulaaperiet cum cujus 
foramine coincident, Impleantur deinde 
fingula cellule diverfis liquoribus , ex ijs 
jvxca inverfionem tubi liquor deftinatus ef- 
fluet, 
a, Fashortenfe vi agua poteh melos edere. 

Sit vasangufti colli fed fvndo plvribus 
foramellis percufo;inferátur ori vafisfiftula 
mufica, & yas violente in aqua mergatur,e - 
detcantum. 

as Aqua tralu alterius aqua poteh 
a[cendere, 

Sit vascylindricumhabensper fui medi- 
um diaphragma bafi parallelum; vasinferi- 
us habeat prope fundum epiftomium , nam 
totum vas racione diaphragmatis in duo di- 
viditur..: Infüperioris vafis fuperiore fun- 
do fic foramen, per quod vas fuperius aqu& 
implebitur, ex inferioris etiam vafis fundo 
füperiore tubulus: per vas fuperius exeat, 
perquemaer ex vafe inferiore posht egre- 
di,& alter tubusà bafi ejufdem vafis inferio- 
ris non tamen ill; adherens tranfeaz per to- 
tum vasfüperius,& perillum aqváaimplebi- 

4 tur. 
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turvasinferius, Alter tubus permeet fun. 
dym fuperioris vafis/fubque eo apertustes| — ] 
minetvr, parsautem ejus fvperior afcendat eq 
{vpra vasvtrumque palmis duobvs. Sir eti. (tàn 
amalrercubusin va(c fuperiore ; qui bafim | orb 
€jvs propeattingat;fed uno digito fapra fun] per 
dvmfíüperiorem promineat, demüm addas quo 
cur cy liader cavus vitreus , defuper clanfus, | truf 
qvi vtrumqve tubum fupra vas fuperius | ture 
prominentem comprehendat & vafi fupe. | priu 
riorifine via perfpiriiadhereat, Etjam ma. | furfi 
china eft conftructa, Utaqva intra vitrum | anin 
aícendatepiftomium vafis inferiorisaperia | (um 
tvr,ucex eoaqva efflvat,claufo interim tu- | intrz 
bvlo per quod aquis impleta eft^ — Qvod | clau 
dum fit;,aqva intra vitrym aícendet;qvaeít | 3j. 
in vafe fvperiore. 


23 Horologium per fabmer fionem gravis | F 
corporis in aqua, | habe 


Fiat vas cavum cylindricvm, impleatyr | fegn 
aqvà: habeatprope tundvm epiftomivm, | pror 
perqvod.aqvadeflvere posfit. — Inferatur | imm 
hviccylindro folidvslignevs.; notetvrqye terc 
in illo qvantvm fingylis horisaqvà defluen- | ting 
te deícendar, & habebitur horologivm pro cavi 
aliis temporibus, buli 
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24 änthliam vulgarem conficere, 
Ficcylinderexlignoaucære; cujus bafis 
eque immirtitur. Superius in aliqua di- 
flantia à bafi implantatur cavitati cylindri 
orbiscraffuscum foramineinafui medio; fu- 
per quod aptatur animella five oftiolum ; 
quod furfum verfus aperitur. Fit eciam 
trufillusquidefuper in cylindrum immitti- 
turcum furca ferrea quz orbem fimilemuc 
| prius cum animella cenet, hic crufillus dum 
furfüm elevatur; in orbe inferiore aperitur 
| animella & aqua intrat; dum crufillus deor- 
fum trudituranimella ineo aperitur & aqua 
intrat fed dum furfum ducitur , animella 
clauditur , & trufillusaquam effundic. 
35- Chpfydram aqueameonfiruere que ubief- 
fluxit, inverti poteft ut rurfus fluat. 
Fiant duo vafcula cava cylindrica bafes 
| babencia planas. Sed fundum fuperiorem 
l'iegmencum concavifphere.  Inutroque 
prope medium fundi fiat foramen in.quod 
immitrarur tubulus quicum tundo equali- 
ter conferruminetnr ,bafim autem fion at- 
tingar: Deinde ucriufque vafculi fundus 
cavus in centro perforecur ;& affumptis tu- 
buliscirciter palmum longis duobus , uni» 
us vertex, qui debet efle (trictior abin- 
Ls terna 
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terna parte vafculi emitcatur uc ad altitudi 
nemdigiti emineat fupra fundum concayi, 
&idemcumalterovaículofiat, Tumm 
bulusinfle&atur penes convexitatem inten 
nam fundi & ubi ad limbum ejus venit re 
flectatur ejus refiduum indirectum , utcu] 
latere vafculiquafiineadem recta lineapn 
cedat , bafi perpendicularis fupra eum n| 
altum ere&us, idem fiat in altero vascul 
Extremiras unius tubi in alterum vasinfer. 
cur, ita uc in illud per cavo-(phericam (i 
perficiemintret,& idem cumaltero valeu 
fiat, ípectabuntque fe vafcula concavis fai 
ebus, & collocato fupra fuam bafim unol 
terum veluti duabus fulcum columellísi 
impendebic: addentur autem causá mijo 
risroborisduzaliz fimiles columella , l| 
jamfactum erit inftrumentum, Colloc 
tur fupra unius bafiın vafculiin quod aqu 
per foramen quod eftin concava ejusfupt 
ficie tam copiofa fundatur quàm copiofit 
recipere poteri... Tuminvertacur inhi 
mentum ut pars quz erat inferius fit fup 
riüs; profiliec aquae vafculo inferiorefit 
fum per fiftulamex eo prominentem, &Í 
mulab eodem recipiecur perforamenqui 
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eftin co, Ubifluere defevic, rucfüsinver- 
tatur inftrumentum; & rurfum fuert. 
26. lia clepsydra. 

Conjungantur duo vafa ejusformz cujus 
folent effe vitra clepsydrarum arenofarum 
fed fundus uterque dehifcat aliquantüm ia- 
troríum. — In medio unius vafis fundo fiat 
foramen, & illi immittatur tubus, qui fupra 
bafim vafis digito emineat, & fubrile fora- 
men exhibeat, altera veró cjus extremitas 
tantüm non contingat apicem vafis, per 
quem cum alterius vafis nonrelicto ullo 
perípirio conjungitur, - Similis tubus fi- 
militerqs alteri vafi conferruminetur, Rura 
fusinejuídembafi concava fiac alterum fo» 
ramen per quod tranfear cubus ufque ad bas 
fim internam alterius vafis, fed eam non 
contingat. Similiter & fimilis tubus iadu- 
catur alteri bafi ( fed inomnibus aqueis in- 
ftrumencis providendum vt illis corporibus 
per quz tranfeünt tubi ita conferruminen- 
tür,ne circa illos vel minimus aeri hiatusre- 
linquatur, cum inutraque bafi foramen mo- 
dicum aperiatur. —Collocetur vas , infun- 
datur deinde in bafim qux coelum fpectabit 
aqua, defluet in vas per illud foramen, cui 
tübus eft implantatus , fed prius alterumfo- 
ramen 
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ramen quod erat fine tubo, & hoc. flatij Statur 
claudatur ne aqua illud velaer {ubeat,, Sd hic ci 
ante hoc adhuc cuique vafi unus addátt 1o coi 
tubulus;id eft, uni unus, alteri alter: exti gatur 
mitas una tubuli ficin junctura vaforum, id cava. 
ut tubi qui ericin vafe inferiore extremi docur 
finiatur una fubipfum ingreffum in vasli lamp: 
perius,alteraextremitas rantüm non attin 28% 
gatbafis internam fuperficiem inferioris, 
idem omninó fiat cum cubo in vafe fuperi. pocul 
ri,uteodem modo os folüm in vas inferi turill 
immittat, & totus in vafe fuperiori manu aqua: 
procurrendo verfus bafim ejufdem bafisíd| frigid 
etiamnonatringendo. Per: borum modi) cafe 
dicorumtubulorumaqua fuperius es 23. Po 
vas inferius defluet, fed ex illo aerem expel 
letad vas füperiusqui aquam 10 eo cont Va 
tam coget foras per cubum  falire. Pol absqu 
quamaquz faltus defecit, aperitur forama, parce 
infuperioris vafisbafeur aqua inillud defi per b: 
at;& ftatim optimé clauditur.  Tumin(ln: quàm 
mentum invertitur. Similis operatiod fiat Ic 


ipnfticuenda deinceps, perac 
27 Lampas plemaolea quomodocunque volui netra 
uon efuudetur., fpirio 


Immittatur lampas vicrea in circulum aerep 
hic altero circulo ambiatur illique cont 
dat 
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» fatin &atur per polosdiametraliter oppofitos; & 
ats, d hic circule alioambiatur,fimiliterq; cum il- 
addí lo concectatur,& hic ruríus alio circulo ciris 
t exti gatur, ultimus candem circulorum {phærg 
um, ij cavz inhzrefcat , quà per cerramquomo- 
remis docunque volutatà ; cleum non effluecé 
vasl lampade. 
nati 39. 4ggain vitro vi Ignis farfan afcendet. 
ioris - Ponaturfcutella plena aquz , accipiatur 
uper poculum vitreum & cliarca accenfa injicia- 
infert turilliut calefiat, cum fubitó ejus orificium 
manaj aque immergatur , afcendet aqua, & quó 
valis] frigidior aqua & vitrum magis calefa&tum, 
nm eoafcendicaqua alciüs, 
infubij s. Poreh quis inira aquam non madefattus 
a expe incedere. 
cont. Vas cylindricum , aut potids conicüm 
Pol) absque infimo fundo feu bafi, in omni alia 
oram parce oprimé claufum ne perfpiret ; hoc fi 
ddefu| per bafim apertam immittatur aque nun- 
jinftne quam impletur aquá nifi evertatur : igicur 
'atiod fint lora intra vas quibus infideat qui ficcus 
peraquas volet incedere; aperiat etiam fe- 
volti neftram & eam vitro ita occludat, ne pers 
fpirio fit via;ut per eam lucefruatur,fi etiam 
culum aere pro [uo refpirio eguerit , caput extra 
: conte Vas 
qat 
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. vasexerat,fed caveat ne aer circa humon ejatv: 
invas fe infinuet. remc 
30 Pocalam conflituere,ex quo fiquis factum qvod 

bat aerem, vinumbibet fi fufflaveritus| — 32, 
aum in altum profiliet. Sit: 
Sit poculum cujufcunqvefigurz , fedi prope 
accommodatum habeat operculum , uty jn illu 
posfit claudi ne ullo modo aer fubintret.]j bis cy 
medio operculi fit tubus implantatus, i| pofuii 
claufo poculo vna ejvs extremitas cantin turali. 
noncontingatfundum,altera ftrićtior fup ita, ut 
operculumunodigicoemineat. . Aliusw| lacay; 
bus fit interno lateri poculi conferrumin| niatur 
tus;ita vc vna ejvs extremitas per longu tollat 
dinem lateris à fundo ad verticem prot aqva { 
densprope verticemintra poculum défini fyer, 

altera poculum prope fundum permet 3; 

quocircaopusfuerit utfit inflexa. du «Nc 

datur jam poculum prope fummum, op alliget 
méclaudatur. Tum fiquisinflet tubulu piti in 
ij qui prope ejus fundum poculo egredi intrari 

a vinum per tubulum qui ex operculo prog! vt per 

cit, foras profiliet. -Si quis eundem t vm ha 


lum fuxerit, vinum hauriet. Coriac 
m 3 Pifciculus vitreus aut lieneus videbitur Jt pex fic 
dus tcllam aqua ebibiffe. berea 
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umor eiatyr,tum fcvtellaSoliexponatvr ;Sol ro- 
| remconfumet, & purabitur ab ignaro rei; 
(fut qyod pifciculvs confvmpferit. 
dus] 32, Folle fabrili poteh furfum aqua duci. 
Sit cylinder cavus aqvz infixvs , habens 
» fedit prope fundum oftiolvmapertvm,per quod 
i, inilludaqua influat. Supraoftiolvm fit or- 
atret, li bis cymanimella qvalem fuperiüs inanthlia 
atus, ij pofuimus:- Svpracylindrvinin fyo fitu na- 
canti turali horizontaliter adepcetur follisfabrilis 
ior ita, ut ejus infernum oftiolum cum animel- 
Alius lacavitati inevmbarcylindri;& circüm mu- 
rumi niatur neaer peraliqvem aditvm intret, at- 
longi tollatur more confveto clavdatvrqve follis 
n prot| aqva per roftrvymejvs in locvm deftinatym 
dem) fyer, 
erm ^— 3. Poteff quis ipfra aquas ambulare, 
Ini. Neabaqvaelevetvr; plvmbvm pedibys 
»&oltllizet, ^Capvtivm avtem coriacevm ca» 
ubulut, piti ind vac :ta collialligatvm , neaqva (vb- 
gredin incrare posfic, capvtio infit fencftella vitrea 
o projj Yt per eam profpicere posfit: Sed vt refpiri- 
m ubi Ym habeat;é capytio prodeat cubvs longvs 
coriacevs par profvnditati aqvez , cujvs a= 
pitur Ji pex fitapertvs fed ne mergatvr, mvlto fu» 
bere avt vtrejavc veficis inflatis fit circyme 
ulvsit datvs. 
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34 Aqua intra vitrum profiliens, propier 
aqua defluxum. 
Sit vas vitrevm cylindricvm vudiqi 
clavívm, illi per bafimejvs immitratyr t| 
bvs,cvjvs parsintra vicrvm ad digitos (tj 
elevata fit, fed ita angvftiforaminis; venon 
plvsqvàmacys crafla intret (qualia forani 
na debencefleintvbis per qvosaqvafyrfy| 
falit) infra vicrvm ad palmv m, & anplil 
prorezdatvr. | Procedat eciam alivs tuby 
exfvndo vafis diredé deorívm, fed prion 
myltò longior.. Hocfacto, per priorem 
bymaliqyid-aqvæ vitreo vafi injıiciatun g&l 
idem tubvs ftatiminaqva mergatyvrefilve 
aqvainfvía per tvbvm longiorem , & pt 
breviorem profilietilla in qvam eft imme 
{vse Poceftintraid vasvicrevm fpharyli 
Ívperaxem volubiliter appenía inclvdi» i 
eam aqva poft fubívltvm recidens circum 
at, 

35 Clepsydra in qua defendendo aqui 

alcendit, 

Fiant dvo vafa fimilia cylindrica;fedí 
dvm ívperiorem inftar concha concavum 
habeant, bales planas:conjvngantyr fecit 
per dvas veltres colvmellas lateribvsfitnl 
ter affixas , ita vc âle palmo & aropliüd 
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flent feq; plenis bafibus refpiciunt, conchze 
veróillorum fpeGent excrorfum. Tumin 
' uno per centrum concha immittatür tu- 
bus dcfüper ar&to foramine infra laxiore & 
tantum fundum bafis non contingat 3 idem 
fiainaltero vafe, | Demitcatur alius tübus 
éfüperiore vafe cujus vertex fic intra vas, 
tantàmq; conchaminferné non contingat; 
altera veró extremitas (ubeat vas aliud, & 
fubejus bafi plana intra illud cerminetur, fi- 

milis tubus fimiliterque alteri vafi cum re- 

dituad primum vas adapcetur, Et jam pa- 

ratum eft inftrümencum, erigatur, jam ut 

uaa concha fpedtet coelum , & aqua füpra il- 
lam effundatur, fed priùs vas fuperius per 
iliquod foramen quod habeat epiftómium, 
repleatur ad dimidium dum qua. defluet ex 
toncha in yas inferius, aqua écapaliculo e- 
redo inconchz medio furfum profiliet, Ft 
ubi falire defiérit ; vas invertatur, & idem 
cum illo fiat quod cumpriore fatum. & ite. 
rum aqua ex eo fürfüm fübfiliet. ; 

36. Aqua marinain dulcem. 

Dicitur tranfire fi dolium utroque fun- 
do expoliatum terrà communi non arenà 
impleveris; & ita per arenam percolàrisa- 
Quam. 


M 37. Aqua 
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37. Aquaper vafis orificium efflet. 

Sit.vasplenumaquá, immictatur illi, ut 
aqvam modice fubeac parsaliqva panni,vel| 
telz linez madidz, per hanc telam; & linum] 
aqva defluet guctacim veluti per fiphonem, 
quo nomine femper intelligimus fiphoren 
incurvum. Sed in his que fiunt meu 
vacui;aut per aqv& tractionemultra 3j, pe 
desnegorium non fuccedit non enim ulti, 
aícenderaqua, fed pendebit, Hoc ideme 
venitin anthliis vulgaribus. | 

39. Potel impleri dolium fine vefevátio 

2€ orificti. 

Sit epiítomiiloco ar&é infertuminfund. 
bulum dolio,ita reflexum, ucejus quidem 
roítrum fit dolio infertum.,- os vero lupu] 
dolium emineat, feu ficaltius ; per hoc fuv. 
datur liquor in dolium quod tamen defupt| 
habeat qualeeunque refpirium, 

39- Clepsydra in qua per fex boras crefcit agit 
coc ger totidem decrefcit, 

Sit cylinder grandisvitreus , fupra feh 
beat vasaqvà plenum; intra vacuum. Cj 
linder ipfe infex partesdiftingvatur ,. &d: 
ftin&ionibus hore adfcribantur:. intra cy 
lindrumalfürgat fipho, cujus pes brevi 
prop! 
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prope fünduminferiorem cylindri definat, 
longior veró- pes finiat intra vas inferius 
propebafim illius. Vas etiam utrumque 
habeat refpiria circa vertices. — Sipbonis 
gibbusatcingat balim vafis fuperioris. Jam 
ergo ex bafe fuperiore aqva dimittatur, ut 
intra cylindrum fluat, alcenfu fuo indicabit 
horas; .& cùm ad fummum pervenerit ( o- 
portetautem uc vafa equé fint capacia ac 
ipfe cylinder ) cylindri, per fiphonem accó- 
modatum;ut xqualicempore deícendat per 
illum aqua;atqve antea ipfluebar,defluer & 
deícendet, atqve fuo defcenfu horas indi- 
cabit. 

4o. Seatnafuudet lacrymas fi circa, illam ean- 

dela accendantur., 

Collocetur ftatua fupra bafim inftar va- 
fis concavambeneclauíam , à cujus oculis 
tubulus procedat, & prope bafim vafis ter- 
minecur. . Hocvasad dimidium & ampli- 
üsaqvz2impleatur. - Supra caput (tacuz fic 
vas.eneum claufum inftar- tholi alicu- 
jus ita. demiflum , ut cum. penes ftatu- 
am candele . ponentur acceníz , vas à 
candelarum igne calefieri bene pos- 
fi. Ex hoc tholo procedat tubus cujus 

M 2 fic 
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fitvertex inflexus & in modum infundibul 
intratholum prope fuperiorem fundum d 
latatusac ifto fuo lato oredeorfüm fpeđan 
altera ejus extremitas definatintra vas infe, 
riusfundum ejus attingendo &ab eo furfün 
intra vas afcendendo ut prope fundum infe 
rioremdefinar, Dum ergó candelz accen 
dentur choluscalefiet, aer qui inilloeff;g| 
refactus cogetur per tubum in vas inferi 
deícendere &in eo contentumaerem ft. | 
ger, & jundtus illi pellet ad oculos ftatu; | 
aquam. 
4t Ex domo inferiore aquam deducere ad 
fuperiorem 8 
Indomo inferiore collocetur vas fatio: | 
pax beneundique claufum, illi defuper in- | 
mittatur infundibulum cujus roftrü prop | 
bafim intra yas finiatur, habeat: etiam rubi. 
lum defuper fibi immiflum per guem at 
quando erit necefle intromitti posfic inn 
vas: -hzc duo, infundibulum & tübulus ha- 
beantextra vasíua epiltomia uc claudi ape 
ririque posfint. Ex eodem vafe denique 
fundo cjus infimo implantatus defcendit 
tübusinfra vasfatis procul, vertex ipfiusit 
tra vas cum bafi equaliter terminetur, Hot 
factoycollocetur aliud yasin domo {uperio 
rem 
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reminus vafe priore, ei defuper immitratur 
parvus tubus cum epiftomio, ut quando fu- 
erit opus per illum refpirare posfit: habeat 
etiam prope fundum alium cubum cum epi- 
ftomio, per quem aqua promi posfit, Ex 
hocvafe fuperiore demittatur tubus ad vas 
inferius, vertex hujus tubi definat intra vas 
fuperius prope ejus fundum fuperiorem,pes 
autem ejus folüm.intret vas inferius; rur- 
lasex ejufdem vafis fuperioris bafi demitta- 
tur cubus fatis longus, cujus extremitas in a» 
eredefinat, Tubus quem {upra pofuimus 

ex vafe in vasdefcendere , habeat epiftomi- 


| um circiter in medio fui quo claudi poffit 


quandoeritneceífe, Vas inferinsaquá per 
infundibulum aperto refpirio impleatur, 
neque effluere finatur priufquam epiftomia 
taminfundibuli, quàm tubuli refpiratorii 
daudantur. Tum apertoepiítomio tubi, 
qui utrumque vasconnedit , & claufoopti- 
méundic; fuperiore vafe(ex inferiore per- 
mitcacur aqua effluere) & tubo qui ex ejus 
fundo defcendebac, & inaere definebat im- 
merfoaquz copiofe veluti foni. Dum 
aquaeftluec ex inferiore, extraher aerem à 
luperiore,in fuperiusautem vas ex fonte vel 
quafi illofonte, aqua in vas fuperius afcen- 

det, 
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der. Ona dum voles uti, claude epiftomio| 
tubum. qvivafa connedit, ^ Kt aperi val 
fuperiorisrefpirium , & tubulum per qvem| 
aqva promenda, qva hauftà qvantum erit 
opus, tubus lateralis aperiatur, cetera cl. 
dantur, & fiaqvain vas fuperius non afcen. 
derec,ruríus vas inferius eflec implendum 

q- Clepsydra monftraus horas in pari» 

ete deferiptas. 

Sit vas prope parietem aqua plenum, h 
beat prope fundum epiftomium, per quol 
aqvacontinuo effluat: aqvaintra vas inn 
tecrabulalignea, ex qua manus artcefadaáf 
furgat digitumin parietem intendens:inpe 
riete finc linee horariæ parallela horizonti 
defcriprz,quibusadjedifintnumeri, Lj 


nearum defcriptio dependetab obfervatio, ' 


neaqvz,qvanrum qvávis horà defcendt, 

nam non zqualiter defcendit. 

43. Clepsydrain qua horas monlirat aguati 
fo alenfu quam de(cenfu, 

Sit tübuszaeus prope bafimhabensdo 
epiftomia,unumab alio diftans duobust 
giis Supra verticemcylindriznei fit w 
cum libero refpirio, in qvo fit tantumaqu 
ut per fex horas fluere posfit , infra cylii 


drumzneum fit etiam tancum vas cum ! 
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bero refpiriout illam totam aquam posfit 
excipere. Hoc fadto; ad neum cylindrum 
duo vitrei eque inter fe cra(fi & longiappli- 
cantur aeneo paralleli, defuper aperti, qui- 
bushoræ infcribantur; uni quidem dum a- 
qua aícendet , alteri cùm defcendet. Hi 
cylindri vitrei infiftanc bafi , ut per eam tu- 
bulusintra utrumqve defipat, uni unum os 
alterialterum inferendo, qui cubulus cranf- 
verfim penetrabict cubum eneum in fpatio, 
quod habet intra epiftomia, & ipfe intra tu- 
bum &neum transforatur , ut per eumaqva 
in cylindros vitreos posfit luere, . Dum 
ergo fuperius epiftomium aperietur, aqva 
fluecin cylisdros vitreos, & in illis afcen- 
fufüo monftrabit horas , dum inferius epi- 


iftomiüm aperietur ; aqua in vas infernum 


deflues, &incylindris:vitreis defcepfu fuo 
monfítrabit horas. 

44. Aqua fub defcenfn ayralit vas quo 

2/773 

Sic vas qvod fuà bafi ftylo infiftat acuto; 
utineoftando gyrate fepoffit,é vafe defcen- 
dant quotlibet tubuli fed non perpendicu- 
laricer verümin latus; dum per eosévafe a= 
qua defluet, vas in circum rotabitur. 


M 4 Quod 
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Quodíi vas immotum conftiterit, & fj. 
phonculi formenturé cenuisfima braces ig. 
torciinftar íerpentuni, eorum caput idefl| | A 
fiphonis pesbrevior vafi per orificium im«| datu 
mittatur, ut quafi € vafe pendeat fuo feinil. |. Hec 
locapiteretineas ferpens, longior pes pu 4 
deat, id eft cauda per qvam aqva eff luat ,dí 
per hosferpentesaqva fluec , trement&fe Si 
jadabunt, Kx caudis horum ferpentum quilil 
defluere poteri in viperam ad equilibrium | eft ac 
appenfam , ut jam illapfüaqua demittat ca | funic 
put jam verfus ferpeutes erigat, nequ 

4S: T'as fuapte [uper aquas deambulabit, | brar 
Sit vasuudiqve claufum neposfit aer per 4 
Ípirare.fic ineo tubus, per quem inferto ro: Fa 
ftro follisfabrilis,densetur in illo aer , tüm | liber 
vale collocato faüperaquas , aer inclufusdi- | illa c 
mitcaturjille velutinauta vas fuper aquam | vide; 


47. 


promovebit, jo. 
46. Globulus vitreus fonum edet [clopi, 
Impleatur globulus vicreus magnusqué  .. Fi 


iun titate juglandiiaceco fortiad dimidium, vd | bafic 
Pae aquain qua folutum eft nitrum  claudaut — vasc 
: hermeticé & (upra cinerem calidisfimum ostu 
ponatur;disfiliec cum fragore, lind: 

riori 
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47. Aquaveddi potefl incorruptibilis ime 

defectibilis, 

Aqua per diftillaionem defccata clau. 
datur hermeticé intra. vitream lagenam, 
Hac neqve corrumpetur,neqve deficiet, 

48 Unalibra aqua ptef reddi prapon- 

derans decem libris; 

Sitaqua unius libræin bilance habens æ- 
quilibrécontrapondium; immittatur illi id 
eft aque globus ferreus decem librarum è 
funiculo appeníus ut intra aqvam mergatur 
neque contingat fundum ;: jamaquaerit li- 
brarum tr, 

49. 4quam experiri quefit tenuior. 


Fac cylindrum ligneum & inaqua detine : 


liberé ftantem;in qva mergetur profundiüs 
illa tenuior. dicenda eft. -Plura ejufmodi 
videinimeis Meteoris. 
yo. Aquam cogere furfum per immerfronem 
im aliam aquam, 

Fiat vasémateria gravi inftar campanas 
baficarens. Illi defuper conferruminetur 
yas cylindricum undique clautum, fed du- 
ostuboscontinens: unus procedat intra cy« 
lindricum incipiendo ab interna facie fupe- 
riorisfundinon camen eam contingat, alter 
pesejustranfeac per campanam, & (ub cce- 
M 5 lo 


iud 
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loejusdefinat,/ Alter tubus intra ideme. 
lindricum uno pede tantùm non arting 
campanam, alterum coar&atum foras'ettn 
cylindricum emittat. habeat etiam ide 
cylindricum in parte fui fuperiore infunj, 
bulum cumepiftomio;fic confticuto infin, 
mento, aqva per infundibulum immittaty 
in cylindricum & claudatur ne aer {ubin 
poffit, deinde campana fuo vacuo fundoi 
aquam utei innatec imponatur, è cylindni 
aqua furfum fubfiliet, 

Quodfi velis ut è cylindrico videam 
profilire ignis,onera cylindricum liquor 
dactylorum marinorum, ignis profilirin 
tenebris videbitur, Vel folüm fupra oif 
cium per qvod faltareaqua debuit pars fo 
mitisaccenfi ponatur, fcintillas jaciet, 

yl» Znfusdin unum vas aqud ,prafluettx 

alio vinto, 

Sint duo vafà eqvalia & menfz infilay 
habeant opercula ut ijs claudi poffint iti 
aer non penetret? verticeseorum conju 
gantur tubo arcuato qui velut femicirculu 
flerin alum, & unum pedemuni vafi, alte 
rumimmittar alteri, non de(cendendo mi: 
züm intra vafa; & hicarcus cavus feu cubi 
inaliquoloco prope vas finiftrum perfore 
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tur epiftomio,ut claudi &aperiri poffit;Jam 
évafisdeftinetur unum vinumv.g.dextrum, 
finiftrumaquaz. Ex utriusque vafis prate- 
rea bafi procedit cubus; è vafis quidem de- 
xtri tondo brevior qui deinde vinoimmer- 
gendus erit e vafis: autem finiftri longior 
qui in aere pendebir, Praeterea vasdexcrum 
habcbit prope bafimepiftomium quojaper- 
tovinum ex illo promi poffit, Vas fini- 
ftrum impleatur aqvà extracto epiftomio 
quod eft in tuboarcuato. : Kcaqua dimitta- 
tur per tubum finiftri vafis deorfum fluere; 
interimattrahetur vinüin vas dextrum dum 
exilloextrahetur aer à vafe finiftro.. Et 
claufo arcüs epiftomio promatur é vafe de- 
xtro. Poftqvam defecerit vinum iterum 
modo priori in vas finiftrum aqva- infünda. 
tur &dimittatureffluere, & rurfus fluet yis 
num, 
şı. Aqua eadem duos [altus faciet. 

Sit vas cujuscunqve figurz , illi: fu. 
perponatur globus vitreus ut in eo fal 
tus aque confpici poffit :- inferatur va- 
fi cubus qvi prope fundum ejus incipiat 
& in centro globi definat, alter etiam 
tubus è globi prodeat parte inferiore 


qvi 


;4 PARS VL PHYSIC/E 


qui fit longior priore. & extremitas eju 
cendens veríus terram furfum refleGatur,u 
pereamaqua furfum fubfiliat, ^ Ita confii, 
tütoinítrumento vasomninó aquà implea. | 
turrum claudatur ne ullibi perfpirer. Tan.| 
demaer ex tubo qui extra globum propen. | 
det exugatur, fequecur eumaqua, & tamin: 

tra globum quàmextra faltus dabit, Sed | 
quzreshic obiter. Cüm aqaa fi fluat ex va. | 
fe parallela latera habente fluat inzqualiter, | 
dumenim plenum eft vas plus effluat polte 

{emper minusac minus : in qua fe candem | 
proportione ifti defluxus habent? Refp.In | 
ea, inqua numeri quadrati fe fubíequenta 

ordine. r. 4, 9. 16, &c, ita ut quantum ex ple. | 
no vafe eflluxit aqua unà horáà, tantum po" 

ftea horis 4, deinde horis 9, deinde horisi. 

&c, 

53. Exeodem vafis orificio poffunt fimul diveh 

liquores proftlire. 

Fiant inftramenta aliquot ejaculantia t 
quam, qualia jam fat multa fuperiùs deferi 
pfimus,oneretur quodlibet eorum alio co- 
loretindà aquà, &tubuli ejaculatorii in v 
num aggregentur. 
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jå; Dnantà aliquod corpus gravius quàmaqua 

ejufdem mulis explorare, 

- Aflumptà bilance corpusillud poneinal- 
tera fcucella;inaltera contrapondium quod 
dato: corpori zqualisfimé correfpondear. 
Hocfadto,appende illud idem datum corpus 
inpiloequino (:nam hiceum aqva ejufdem 
eft ponderis necinea gravitat, illi & pifcis 
lucius) ita ut intret quidém aquam, fed ad 
fündum ejus nón perveniat;neque eciam bi- 
lanx cuialligatus eft pilus contingat aquam. 
Hocfactó;contrapondium defcender & mu- 
tabit firum;appone ergo bilanci cabcüm ex 
ponderibus, quantüm fatis erit, = eicon- 
trapondiumconfiftarad qualitatem, -Hoc 
quod 'appofuifti dat gravitatem corporis» 

qvo aqvam/fuperat;: .. Simili modo:qua fic 
aqua gravior. & quiliqvor exploratur; Si- 
mili modo inqviritur cubus pedalis.aqua, 
cujus fic ponderis. Formetur epim:cubus 
pedalis {olidus ex aliqva materia, qvae mer- 
gitarinaqva, ponaturinbilaoce-& addatur 
contrapondium donec confiftat füb eeqvali. 
tate: deinde cubus ille ipfrabilancem pilis 
eqvinis alligetur ; & ia aqvam demitatur, 
itatamen ne bilaox cui cubus eft appenfus,, 
cohtingataqvam, aut cubus zqva fündum, 
hoc 
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hoe facto contrapondium incipiet. deícen. 


dere, addatur:ergó-lanci vacux tantum, 
ponderum/donec contrapondium fueritad 


equalitaten redactum; - Illud quod addi 
cameftponderum;eft gravitas pedis aqui 
cubici. 
35^ Dui liquor à duobus gravior, 

Forma globüm:é cera & per particula 
tantum eiadde plumbi, uc non quidem fun 
dum petat liqvorisunius , demergatur ta 
meninillo ucejus zquesfüperficiem. | 
hec erit gravitas hujus liquoris. ^. Jamiden 
globus fit plumbo aggravacus;deponaturi 
alioliquore;fiequeinilloac in priore con- 
fiftec, uterque liquorejuldem gravitatis: Í 
magis naátabit, hicliquor pofterior eft ge 
xior: Simagisglobus mergetur , hic liqut 
'pofterioreritlevior, Exhocparet,quoi 
áquatepida fit levior quàm trigidá , quia ili 
füpernatabit globus, qui in frigida merg 
tur. 

36, - Pifces vitrel intra aquam natabunt. 

Formentur é vitro concavi pifciculi,av: 
culz &c. inftar laguncularum cum forame 
lo;ifta injiciantur in vitrum grande plenu 
aquá & vas claude hermeticè.: Si fundum 


vafis dcinde immerferis frigida; pilcial 
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intra Vas afcendent : fi calidæ immerferis, 
deícendent. Vel, predictos pifciculosim- 
mxtein vasplenum aquà, quod aellam an- 
guftum habeat ; ut manüs pollice occludi 
posfit;)natabunt pifciculi, «Sed fios vafis 
digitoita clauferisut ipfam aquam in eocó- 
tingas & premas, defcendentpifciculi, Sed 
procurandum ut pifciculi toramella fua'ob- 
vertant fundo vafis, |. Velimmitce globus 
lum ex fübtilisfimabractea nea factum;haz 
bensqueforamen exiguum; -natabitin vafe 
aquz, per modicas particulas addeei plum 
büim ut leniter mergatur < affünde eciam 
paulatim falem aque ; elevabitur globus, 
Sed ita caute fal infpergendus aqu , ne o« 
mninó globum expellat ad. fuperficiema- 
que, | 

57. Opeaquapinnacidia conllituere in fitu. 

horizontali, 

Sintinfixa pinnacidia alicui tabule ligneæ 
gquefuper tabulam elevata. | Ücetiamho: 
rizontiæqnidiftent fine rabulamaquz inna: 
tare; perhæc pinnacidia profpiciemuspro 
aquaducenda,quislocusaltior;quis depref: 
fior, Imòidipfum nos aquainfufa lato va« 
fivitreo docebit, fi per ejusfüperficiem ters 
minos propofitoscontemplemur, 

3$. Chara 
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$8. Charta infra aquama demer[apotefl nm 
madefierh 
Impagatur alicui vitro oblongo cham 
profundé;cüim vicrum invertatur vt fundum 
cocloapponat, & (ic imporatur aqva, 
59. Aqua: pondere: prefa: furfum 
profilit. 

Sityascylindriċurm, illud faccus coria 
usita laĝtus;ucaġväm continere posfit, c: 
pleat; balis facci fitaffixa bafi vafis : ever 
tice (acci prodeat cubus in conum formati 
ita, it apex illiusfit precifus;per illum euin 
aqva-profiiiec. :. prope fundum fit tubulu 
cumepiftomio; per qvod vas impleaurs 
qvà.. Tum faccoinjiciantur plumbi pon- 
dera;qvz-dvmillum compriment; aqvàpt 
conicum tubum exiliet. 

Cos: Potef! quis aquam traberefarfum trahi 
de aerem deor(um, 

Sit vasamplum vitreum defuper. clau, 
neaer ingredi pos(it, bafim ejus in utram) 
partem permeer tubus ita, üt incra vitru 
parsejus fit apguftior, & ibtra virrumam 
plior& longior; qvz poftea cùm volemi! 
aquam afícendere , debebit aquz immiti 
addatur ctiam ejufdem vitri bafi faccus ov 
riaceus qui perfpirare non poflit, & orifit 
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uminferac intra virrum ad bafim adnexum 
fibj habeat plumbum, dum ergo faccus di- 
mittetur ut pondere fc plumbi excendat, a- 
erem évitroextrabet & aqva fubfiliet, po- 
teft autem faccus prope fündum haberc epi- 
ftomium, ut poftquam aqvà implecus e yi- 
tro defluente fuerit, aqvarn paulatim emit- 
tat, & fic diucius durabit aeris fuus , & a» 
qva: fubíulcus. 

6, Aqua fub igne conflituta potefl [upra ionem 

profelire, 

Vas quodpiam v. g, eneum triplici dia- 
phragmaredividatur, Suprema parserit 
vacua; neqve defuper claufa, & in hac ignis 
excitandus erit, : Secunda pars qva erit 
ia medio;erit undique clauía; & ex bafi illi- 
us implantatus illi procedet furfum tubus, 
qvi camennon continget bafim primae par» 
tis , & in hac fecunda divifione nibil eric 
Tertia divifio infima eti- 
amundiqveerit claufa & terè tota imple- 
bitur aqvà peraliqvod foramen, qvod de- 
indeclaudendumerit.ne perfpiret, ex hac 
infimacamera per mediam confcendet tu» 
bus in vertice anguftatusqvi finietur zqua- 
litercum toto vafe * terminus autem ejus 
N infi- 
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infimus definat prope interiorem fuperfici 
em partisinfimz., 
62, Aqva metufrigoris afcendet. 

Sit vasv. g. cylindricum utrinqve clar. 
fam, fed ut posfit videri faltus agvæ, melius 
eflec ur pars qvz eft fupra diaphragma fit 
vitrea undiqve clauía : pars qua eft infa 
diaphragma habeat ex latere forame 
quod claudinon oportebicunqvam , &ptt 
diaphragma tubulus tranfibit , qvi peragi 
quà vas inferius feu pars infra diaphragm 
femper debebitefle plena, defcendet & pro 
pe bafim definet,in fuperiori vero parteali 
qvancim fupra diaphragma afcendec. &ib 
ar&abitur. Jam obruatur nivibusauc gla 
cie pars vitrea qv« eft fupra diaphragm, 
aerintravicrum , vi frigoris denfabicur,k 
minorem locum occupabit; itaqve 6 partt 
inferiore furfum procurrere debebit & 
qvaucoccuper partem refiduamloci in yi 
tro. 

63. Aqua compre[fa poteh ferire horis 

ipdicandis. 

Sit vascubicum inftar ciftee, fed defoptt 
apertumineo collocetur faccus eciam cti 
bicus plenus aquá claufüs undiqve optimo 
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vertex abfciffus , ut modicum fit foramen , 
aptetuc in lacere cubi crochlea grandis, uc 
lacuscubi dum gyratur intrare posfit;ac fac- 
cum ftringere cogereqve ucaqvam jacule- 
tur, ut vero crochleafe gyret capiti ejusim- 
ponatur rota lignea fune circumducdta . cui 
adfinem plumbumeftalligatum, dun enim 
plumbum conabitur defcendere vertet ro- 
tam, rota veró trochleam ,.qua quó magis 
cubum fubibit eo magis faccum comprimet 
& ex illo aquam exprimer , comprimere 
vero fübitónon poterit, quia aqva refiftic in 
facco, iraque lenté gyrabirur, & fi indicem 
detulerit poterit horas in aliqva tabula 
monftrare, 
64. Tratta aque poteft aqua cogi Ad (altem, 
Sitcylinder cavus, cujus fuperior fic pars 
vitrea, inferior ex alia materia (lignum ta- 
men itis negotiis inutile, qvia perípirat ni- 
fifit densfimü) vitrea parsà reliqva diftin- 
gvatur diaphragmate , utraque aucem fuis 
fit fundis claufa, nc aer posfit fubire , exin- 
ferioris vafis bale procedar cubus deorfum 
fatis longus: &alio quietiam in hauc par- 
tem proceder longior perdiaphragmatran- 
feat tubulus;cujus, bafis fic infra bafim infe- 
riorisva(isqviaqva imictaturinaliqvo vate 
Na con- 
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contente, vertex anguítus fabeat vas fupe. 
rius, virreum, rurfus alter tubus inflexus per 
diaphragma rraníeat qui unà extremitate 
fub diaphragmate terminatur, cum fuperio. 
reprocurrerintra vitrum ita, ut priori tu. 
bulo qui intra vitrüm caput porrexitimmi 


nedt. Itaconíticutoinfítrumento, per ali-| 


qvod foramenin latere vafis inferioris fu 
&um; qvod mox claudi epifLomio debebi, 
vas inferius impleatur, cum aqva dimi 
tatur per tubum longiorem ; {uget alian 
aqvam inítrumentum per breviorem t 
bum qvicftaqvx immiffus , & intra vitrun 
aqva fubfiliet. 
65, Plures faltusineodem vafe poteh 
Aqua exercere, 

Sit cylinder grandis vitreus diyifus pt 
diaphragrammata v. g. quatuor; in reliqu 
claufus optime fundis ne aer fubintret, $t 
premum diaphragma quod eft intra vas to 
bus permeet, cujus caput fupra diaphragm 
ad duos & amplius digitos emineat, pese 
fô tantum non contingat fequens diaplite 
gma, fimilis cubus fimiliterg; implantati 
reliqua omnia diaphragmata percurrit 
Pretercàin quovis diaphragmate fic tubi 
cujus caput permeet diaphragma fed fopi 
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illud fe non elevet, pes veró intra totum 
inftrumencum procurrar, cales tubi raliter- 
«que coníticuti fint in fingulis diaphragma- 
tis, hoc facto fingulz cellule per foramina 
in lateribus earum facta, acmox epiftomio 
occludenda impleantur aqvà, qve ubi des 
fluere coeperit per tubos bafim vafis per- 
tranfeuntes ;in fingulis cellulis dabitur fal- 
tus aqvarum. 
66, Tormentum bellicum onerari potest 
AQUá , vel liqvore, 
Loco ptlverum aqua infundatur & opti» 
mé concludatur, deinde tormenti caudex 
igaiadmoyeatur ut feré igniatur, claudatur 


į Veró foramen acceriforium , cum explodec 


tormentum, . Sed certior & fortiorexplo- 
fio in qualiqvores accendüntur, Erinhunc 
femodumhabet, Rec. nitrum, diftilla ut 
inaquam convertatur;adde iftia qva oleum 
fulfuris, & oleumbenedi&tum, & aquam fa- 
lis armoniaci in hac proportione. -Olei be- 
nedicti unc, z Aque fulfüreze duas ; aqua 
falisarmoniaci tres, & refpećtu horum fe- 
Xtam partem aqvz nitri, & poftquam one» 
TàVeris accende. 
67. Clepfydram conf ruere in qua utra, 
ampulla humorem continebit? 


Ns Apten- 
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Aptentur ampullæ dua vitreæ qual vitr 
ad clepfydram arenariam folent adhiberi illi i 
Inferior ampulla vino rubro aqua mixu) fuan 
impleatur, fuperior aliquantüm aquzcot-|. pert 
tipear, vinum afcendetaqva defe ndetcisd! idee 
fi vinum non fuerit mixtumaqvà nonafca| . ram 
det, Idem fieri poteft cum aqua falfa &dil|. teft 


ci, Franc, Verulan, in Sylv. Sylv. | con 
68. Idem poudus im alio fitu natat, obv 
in alio mergitur iu 4qua. eft p 


"Tabella fubcilisfima metallica fi perli| fph: 
tusaquz immitcacur mergitur fi in planm| mut 
deponatür natat. ^ Follis coriaceus iili. prer 
plumbum fuper pofuerisut illi prepon aqy: 
rec mergitur, fi fundo iftius follis plumium| rez 


applicetur non mergitur, aqu 
. E A D 
69. Corpus inmatans aqua addit aqu | pifc 
mergitur, demptá emergit, 7o. 


Sit vas duplex metallicum, unum altei 
füperpoficum, fit v. g. fupremum inftar ti: 
biqui posfit perlatuspropebafimtranft — S 
te epiftomio claudi, & fi epiftomiumape| quà 
riatur, aqua ex illo in medium vas prion! fora 
latius fed minis altum defluat, hoc etam phin 
vas habeat epiftomium prope bafim ute clat 
à illo quando erit neceffe foras emitti polt par. 
PM aqua; fub his duobus vafis fit cerciumv! Vas 
vite 
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quale vitreum amplius ceteris & aqva plenum, 
hiber) illi ianatet pifciculus cavus vitreus habens 
mixu) fuam cavitacem modicisfimo foramelloa- 
1æcon-| perram, quod foramellum deorfum fpe&tec 
lecid! ideóq; addendum pifci pondufculum uc fo” 
naker) ramenobvertatterre. Loco piíciculi po- 
i&di| cet effe fpharrula ex tenuisfima lamella 
| confe&a habens pariter foramellum terræ 
t, | obverfum. ^ Vas hoc infimum ut diximus 
eft plenum aquá,&illi innatat pifciculusaut 
| perl. fphgrula, medium vas eft vacuum. Supre. 
planum] mum eft plenum aquà : demittatur ex fu- 
as fill. premo aqua in medium , hec continget 
pond aqvam qve eftin infimo, qvia medium ca- 
umbu} rer baíe? mergetur piíciculus, Emictacur 
aquaex medio yafe ut foras effluat,enacabit 

aqui | pifciculus. 
70. Corpus emerget ex aqua fi operculum ab 


m alten aqua removeri, mergetur fi aque 
iftar ti. applicuerts operculum. 
anfu = -Sit vas vitreum angufti colli plenum a- 


inap. qua;immitcatur illi pifciculus qualem cum 
s prion} foramello deoríum obverfo modo defcri- 
icem pfimus, ^ Habeacetiam vasorificium quo 
n,ud claudi posfic, operculoab infra applicata fit 
ti pol pars vefice inflata in modum utris, claude 
iumw Vas operculo; piíciculusdefcendetinaqua, 

yit N4 aperi 
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aperi afcendet, Ejusdem operculi gy prop 
tione poteft fieri ut pifciculus jam afcenda| vafe 
jam defzendat, fi enim operculum fueril defe 
trochlearum dum  gyrabitur deícende| deíc 
cum veficula intra aquam, & piíciculu| culu 
mergetur, & dumin aliam partem gyrab.| der: 
cur operculum afcendet , & pifciculus (ut. | lindi 


fum iatra aquam procurrer. proi 
7X. Thermopile per indicem gradus | inde 
caloris indicabunt, rasc 


In chermopilis communibus dum aum| mili 
frigefcic liquor in fuperiorem ampullam| Efty 
afcendit, fi ergo corpusaliquod é funicuo| tans 
alligatum innatet liquori, eo defcendens| tum 
deícendet, ac trahet funiculum qui axi» | {as zi 
dicisinvolutus, eum verter ut per tabulan| velo 
decurrat , in qua funt numeri graduum] fi ta 
Commodiis fiet ,. (i ampulla inferior la| rota 
colli fuerit uc illiinnatet corpus trahensfi.| {ubt 
niculum extraampullam fuperiorem , tum | 36. ir 
enim faciliüs poterit accommodari fupn! dum 
ampulíam fuperiorem tabella cum indie! lium 


quià funiculo vertatur, vitu 
72. Potest ope aquarum. confici horolos cent 
gium horizontale. iph. 


Superiùsegimusdeyerciculi, ubiconfl«! risin 
T tuebamus vas cylindricum cum epiftomi | &qv 
prop 
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prope fundum, quod dumaperitur,aquade 
vale foràs defluit, & intra vas que remanet 
defcendit, illi innatans tabula lignea etiam 
defcendit, & quia tabula alligatus eft funi- 
culus (upra quem inloco altiore eft cylin- 
der fuper (uos axes mobilis , huic veró cy- 
lindroimplicatus eft predictus funiculus;ac 
proinde eum gyrat, axi cyliadri innedticur 
index, itaq; index procedie. & monftrat ho- 
rascirca fe infcriptasin plano verticali. - $i- 
miliratione in przfenti procedicnegotium. 
Elt vase quo defluit aqua, eft cabula inna- 
tans aguæ & funiculum: cylindro implici- 
tum trahens: fed cylinder habet ftrias inci- 
fas 24, aut 36. per fui longum, fi enim aqva 
velocius defluit pluribe opuseft ftriisqvàm 
fi rardé fluat. Supra cylindrum adaptatur 
rota fuper fuum centrum mobilis habens 
fubtüs in fua circumferentia clavos 24. aut 
35.infixos qui terram fpe&tans omnes, & 
dum volvirur cylinder ; unus clavus poft a- 
lium intrat ejus ftrias atq; roca circumvol« 
vitur qvz eciam indicem vertit qvi ex éis 
centro eftáffixus & decurrit fupra tabulam 
ipfi rote horizontaliter impofitam nume- 
risinfcripcam, Quia veró aqua tempore 
e&qvali defcendit in vaíe inequaliter , dedi- 
Ns mus 
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inus fuperius modos obviandi huic incom! rot 
modo, in prefensiftum addimus ,cümm. | vas 
meti horarii foleant fcribi incirculoin pan) eid: 
tes equalesdivi(o bic dividatur ineqvili| té c 
ter;ut minusà (ediftent hore dum aquep. eun 
rümeftin vafe, magis veró diftentcümws| li, q 
plenum agva fluit,quod vel perobfervato|. tra, 
nem defluxuum, veljuxcaregulasfuprad. dun 
tasdeaqva defcenfu eft faciendum. ple 
Re Pofunt thermaopile in una confici ampli) aqu 
Sicampulla grandior; ad dimidium! fed 
i minùs plena humore qvopiam qvi na| tùn 
E congelat, habeatque collum anguftum, di S 
tübus vitreus perpendiculariter ereQusim.| -alte 
initcatur , fitq; fatis longus utring; apes) dru 
circa tubum, ampullz orificium ita mun»| ind 
tur ut inampullam äer incrare non posit tur 
in tubo liquor, cui poteft imponi globus} los 
gocusalligatusfilour per illud indicé mor|. tem 


ftrantem gradus caloris vertat; par 
74. Ad aque affluxum aqva veluti rati 
choreas ducit, add 


Sitv.g. cylindricum vas, meliüs tamal bi 
ut fic anguftioris aliquantüm oris, in illud 
per tubum ex loco altiore incurrat aquali 
tusejus fübintrando, intra vasautem in aX | 
perpendiculariter horizonti coníticurofll gm 
ron 
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incom| rora parallela horizontiut aqua illam intra 
'ümni vascircumagat que per latus incurrit vafis, 
yin pai) eidemaxi infixus fit cylinder , quiadequa- 
iæqvali|. téos vafis impl«t, illum in longum trans- 
quepa) euntaliquot fubtiles tubuli axi ejus paralle- 
oümws li, quorum os unum intra vas eft, aliud ex- 
ervads| tra, corpus autem intra cylindri lumbum; 
iprad.| dum vasdefluente ex loco altiore aquàim- 
pletur cylinder gyracur;& cubuli illi inclufi 
ampuli! aquam hauriunt quam circulariter ejiciunt, 
iuma;| fed tubuli fincin cyliadro ad latus aliquan- 
qvi na| tüm inclinati, 
"um, cii $i predictus axis cavus fueric uc in eum 
Quim. «alter axis inferi posht, fimiliter in cylin- 
ipe, drumaltercylinder, huic novo axi rocaalia 
mune] induatur quz in contrarium priori movea- 
posíl tur, accylindrum moveat; qui eriam tubu» 
lobusl| loscontinebit in contrariam prioribus par- 
ê mor} tem reclinatos, & jam una aqua in unam 
partem, alia gyrosducer incontrariam Hac 
luti ratione & tertius axis cum tertio cylindro 
addi poterit, qui etiam diverfimodé vibra- 
; tam bit aquam: 


in illu 15. Per affufionem aque iz «dA cogetur 
aquala. aqua fubjilire. 
jin ax Fiat vas v.g cylindricum in duo diaphra- 


wrok gmatadivifum;e fummo fundo vafis fupe- 
ron rioris 


iM 
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riorisdefcendar tubus, qui prope bafim in 
ferioris vafisfiniatur intra vas inferius, ptt 
hunc deinde aqua infundenda eric cùm yo. 
lemusaque lufüm fpectare. | Alter tuby 
incipiat fub fundo fuperiore vafis füperio. 
ris, & poftquam diaphragma cranfiérit,ft. 
tim habeat finem.: - Tertius cubus incipy 
paulo poft fupra diaphragma, & per fu. 
dum füperiorem vafis fuperioris foras pro 
deat ad duos digitos inaltum & artetu, t 
iftiusapex dum invas fundetur aqua perf 
ramen laterale prope bafim inferioris clau 
fumefle debebit,- Sic in(trumentumcon 
fticutum inlatus deponatur, & aqva perto 
ramende quomodo locuti fumus infünh. 
tur, acubi quantum fatis infufum eft aqua, 
vaserigatür, ut effluat quod eft fuper fun] 
per foramen, quod mox claudendum eti | 
Tum affundatur defuper alia aqua pert 
bum;per quem affundendam diximus fupe 
riùs, & tubus qui eminet füpra vas, aperit 
tur, per illum enim aqva (ubíultabic. 
76. Vas impletum vento jaculabitur aquam 
Sit vas cujuscunq; forme quod ad dimi- 
dium aquà impleatur, deinde optimé clat 
datur, prodeat tamen ex illo tubulus, qu 
per bafim internam vafis procedat, & ul 
exu 
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extra vas egreflus ardtecur, & epiftomium 
habeat, per hunc tubulum aqva in altum 
fubfiliet, fi inaltum fuerit reflexus. Claufo 
hoc tubulo, vas 1n latere conflitnatur; ha- 
beat autem in lacere orificium cum epifto- 
mio; quo aperto; ope follis optimé vento 
farciaturi, & ftatim hoc claudatur epifto: 


miurm;altero aperto aqva profiliec.-Nocan- - 


dum veró circa hos fontes; qvi artificio (uo 
cogunt aqvam fubfilire.r. Fabricandos effe 
exmateria quam aer penetrare non posfit, 
ideò vitanda effe ligna rara, qvalis eft tilia, 
falix pinus &c, Item virandam efle quz vi- 
tiumaliqyod facilé contrahat, rubiginem, 
aliasimmunditias vel rimas trahat , unde fi 
velishas machinas ex alba lamina confice- 
re, opuserit illam tingere bonà vernice, vel 
refipà: ferrum bic inutile;aurichalcum de- 
albatum:eft bonum, fed (tannum melius. 
x Non fint machinz nimis parva, fed nec 
nimismagnz , prefercim ille in quibus aer 
condenfatusoperátur, 3. Aqua naturalis 
adhibenda eft, fed in quibus machinis mo- 
rame(tlongam factura; fit naturalis (ed di- 
ftillara ne-falem ullo modocontineat& in- 
de vafainficiatac arrodat. 4. Siin aliqvibus 
adhibebitur loco-aquz argentum vivum 

majus 


aM 
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majus illi pro fiu: ci dandum foramen quin 
aqva & (ciend dum quód metallica vafa cor. 
rümpar 

77 7. Clepfj dra potes? conftituere borolo: 

gium rotato fimile, 

Sit tympanum cavum axi affixumit 
cum co volvi posfit libere, intra hoctyn. 
panum contineatur aliud minus ita uc huyi 
diameter fit prioris minds quàm diameter, 
boc minus tympanum fit undiq; claufum,l 
ad hoc folüm adhibetur ut majoris capat 
tatem minuat & aquam qus majori infu 
dexur non permittat propcaxem acceder 
fpatium inter minus & majus cym panum 

tabulà diftinguacur e] juxta lacicudinm 
tympani,& procedente perlineam femidie| 
metri; fitq; erint foramello exiguo pre| 
peambitum majoris tympani, fed melius 
fi cabella ejusmodi.quatuor per crucemn| 
rympano fuerint,& in uno quidem fit fore 
mellum exiguum per qvodaqva fluens ho: 
ram mepíuret, in aliistribus majora, idqi 
propius minori tympano ; hoc-enirn fado 
non ita.przcipitabit crympanum quanh 
Vertetur, cympanum in fe debet effe omn: 
nó «quilibre, ideò fi pars aliqua præ ponde 
rot, plumbum contrari parti Mec 
el 


eft. 
aqva 
fubit 
men 
Arer 
Mar: 
forti 
aren 
impl 
datu 
fupei 
tur, 
dus € 
feco 
qvan 


| capit 


ponc 
rum 
dicer 
ong 
nuen 
neth 
Aera 


u 
fund; 


plent 


'n quàm 
aía cor. 


rolos 


xum ut 
OC tyit 
ae: huju 
meter 
fum, k 
„capati 
1 infun 
cedere 
3 pant 
udinem 
emidi 
uo pre 
eliüsd 
cemi 


(ic fora 


iens ho 
i idqu 
im fado 
quando 
> omni: 
ponde 
eodd 
el 


ARISTOTELIS MECHANICA, 193 


eft. vs hoc majus tympanum infundatur 

aqva, qve in gitu qvia femper evaporat, 
fubinde augenda erit , & machina fingulis 

menfibus expurganda, & aqva mucanda, 
Arenam loco aqva fubftituere non fuadet 
Marius Bettinus, nec ait fucceffum bonum 
forticuram, quamvis F. Radi in fimili fueric 
areba ufus, quanricasa qu fit ea, que non 
impleat dimidiumtympani, hoc facto clau- 
datur optimécympanum ne áqua ftillec, & 
fuperaxem parallelum horizo püappenda- 
tur, Axi implicerur funiculushabens pon- 
dus fccoprrapondinm,ur cogat tympanum 
{econyertere, quod in hac fit propo ortione 
qvam.Betrinus in fua machina obíervavi 
capiebar illa aqvalib.i3. ME 
pondus librarum 23. esee us libra- 
tum crium,-— Hocinfleuin ntum yertet iae 
dicem horarum, -Si fuerint borz nimis 
longe, augendum eft pondus, vel aqva mi 
nuenda. Potefthze machina aptari ut fo- 
net horas, ucexcitet, Pluravidein Tomo :. 
Aerarii.Philofophici Bettini, 

79. Ludicra quadam ape aquarum, 

Ut qvisapericndo ciftulam fe aqva per- 
fundat, - Jaceat in ciítula faccus coriaceus 
plenus aqvà preflus aliquo pondere. Ha- 

bear; 
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beatqvecanalem merallinum qvi pér for) 


men,per qvod imroitti folet clavis prodea 


fitcanalisifte five. tubus e parte claulus 
qvam inferi intra faccum , & ex parte hy 
beat foramen? illiin formam clavis quoil 
fuum caput fadus inferatur cubus, qvi ttu 
feat per caput clavis apertus, hic ita apttur 
utexacté cabum priorem impleat  & clan 
dat,fed foramen habeat inlatere;qvoddi 
incidet inforamen exterioris tubi , aperi 
aquæ viam. —Sivero fiacciftulain qva ni 
attollitur fedextrahitur operculum , tuj 
facculus plenus aqvà imponatur , & rof 
lum ejus per frontem ciftulz profpedts 
pertum, apceturqve iraoperculum, utdin 
extrahetur comprimat facculum. - Veliu| 
ponatur fipho cum trufillo, per qvem jat 
lanteraqvam, plenusaqv&, unde fiecutim 
fillusextet, roftellum fiphonis profpedty 
per frontem ciftulz,& oper culi excremiti 
alligecur mapubrio crufilli, ficenim dumo 
perculum extrahetur , trufillus incrudetir 
&aqvaprofilier, ^. Armarium vel porun 
aperiens, feipfum perfunderaquá, Appt 
datur fupra portam vel intra armarium! 
tula cà figurà qvam referet cortex ovi ok 
longitranfverfim (ecti acutior , appendat! 
i 
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inpolis élateribus prodeuntibus, ira ut mi- 
nimo impulfu invercatur ficula;alligetur fi- 
tula per ejus bafim funiculus idemque por» 
tæ,ut fi porta moveatur, ficula evertatur;ut 
veróaqva procurrat extrorfum , tabula in- 
clinata fupponatur in qvam fe aqva effun- 
dat, 
79. Poteh fieri poculum quod Libentis faciem 
perfundat. 

Fiat poculum quafi cylindricum.illi im- 
mittaturaliud vas conicum qvod apicem, 
qui ericforaminofus , fundo ejus obvertat , 
fedillamnon contingat , labra autem ejus 
labris vafis prioris ubiqve cohzreant & 
conglutinentur ne ufpiam per illa posfitaer 
fübire. — Hoc fa&to , fundatur potus in hec 
vas, donec impleatur;defcendetaliqua pars 
ejus per conumatque inter conum & potu- 
lum conftringet aerem , qui qvidem relu- 
&arinon poterit quàm diu vas plenum fue- 
rit, fed ubi in vafe modicum potüsfuperfa- 
erinin faciem bibentis, potum jaculabitur, 

80. Liquor in medio alterius liquoris natans 
exhiberi poteft. 

Oleum benedictum fi infündatur oleo o. 
livarum, in medio illius natabit ; ait Conra- 
dusGeínerinEvonymo. Conficitur autem 

O liquor 
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liquorille benedi&tus virtutes equaas balía. 
miinhunc modum. Lateresabaqva inia. 
&icenuiter conteruntur, & in vas fictile in. 
clufiigniuntur , tum merguutur io vetere 
fedclarooleo oliv. In vate vitreato, & in 
co per dies feptem relinquuntur , deinde 
lentoignediftillantur, & oleum ex illis col 
leduminvafe vitreoclaufo fervacur. 

8. Applicata mauu ad vitrum bulliet iazraq). 

irum aqua, 

Sincduz grandiores ampulle fimiles illi 
quz arenariamclepsydram conftituere fo. 
lenr;tubus intra illas inferacur uc includat 
utraque dum fibi infiftunt, (ed modicisfimo 
incervalloante utriufque fundum finiatur, 
& fuperioris quidem ampullz orificio tà 
inferatur, & muniatur circà, ut nullo mod) 
perfpiret, ininferioris ore circa tubum pe 


num calentem fuperiori ampulla , & aqu 

bullietimnferiore quàm circiter dimidiam 
implebit, 

8z, Infeutellamp/ns aque infundi poteft quim 

fenzella capiat, 

Poftquam ícurella fuerit repleta. aqui, 

imponatur fpongia eminens {upra fonal 
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làm & parternaquæabforbebit, & ita adhuc 
aqua potericaffundi. 

83. Poufé una [cutella tautum capere aque 

| quantum tres illi equales. 

Nixeftaqua. Impleantur ergótres feu- 
telle nive & nix folvi permittatur , vix da- 
bic cantum aqua ut fcucellam unam imple- 
at. 

94. Aqua per rotam duci ip altum potel. 

Sicrota grandis è duabus tabulis confe- 
Qaita,ut quafi dux rote ex duabus tabulis 
fint compofita inunam, & intra illasfit ca- 
vitas, hecdividatur incellulasfex períe- 
midiametros utfex cellulz diftinte cófti- 
tuantur, & undique claudantur tabellis, fi- 
ant tamen feneftellz , in ipfa rotz crasfitie 


| prope divifiones cellularum feu fermidia- 


metros exea parte , contra qvam rota tor- 
queri debet uc cüm volvetur hauriataquam 
rota per feneftellas; & non excidat ad. mo- 
tum MA x rote culeíft infixa fit cae 
vus, & habüllPtoramina cuique cellula ro- 
tz correfpondentia,ut dum cellula elevatur 
effundar aquamperaxem. . Huic axi ca- 
yo ficalter etiam cavus fed immobilis axis 
infertus p:rqvem aqua in locum deftinacü 
exrota effluec, & foliim unum habeat delu- 

O2 per 
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per foramen oppofitum cellulis rote; y 


cüm cellule foramen fuper illud venerit, 
per illudaqua defluat in cavitatem hujus. 
xisimmobilis;& per eandemin locum pio: 
pofitumeftluat, 

8s. Horologium ope aqua c [pire confiner, 

Convoluatur tubulus plumbeus in fj. 
ram, utrumg; ejus orificium fit apertu 
appendatur ita convolucus fuper axemly. 
rizonti paralellum; vasq; illi fupponaur 
aquà plenum: revoluatur ut ore quod d 
exceriüs hauriat aquam; ád quod juvarip 
terit modico per funem appenfo ponden 
ut fcilicet revoluatur atque bibat aquas 
quam ubi perceperit, ab illa ip(a circum 
ducetur, donec pet orificium quod efti 
medio fpirz aqua effluxerit, fed intern 
aliaaqva ab orificio exteriore haurien 
& fic motuscontinuabitur, & axem ex qu 
appenía eftfpira , convertet, cui axi indi 
adaptábicur, qui horasindiceg a verdi 
dexintra horam fæpiùs circi abfolye 
ret,alia rora addenda erit; qvae rantillun 
promoveat indicem, dum fæpiùs priorrot 
tocumabíolviccircuitam. Poffec hoc ipf 
negotium per arenam expediri, (ubftiua 
doillam aqva. 
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85. Drverfis modis aguam furfum elevare. 
Vek, fupra puteum con(truatur molen- 
dinum qvod ventoagitetur, in hoc duz an- 
thliæ concludantur;, qvas molendinum agis 
tec ut effindant advam in aligvod vas ca- 
pax, ex qvo deinde per tubos aqva ducatur; 


v. g, inftacuas, &c, utin iliis fontes efficiat. 


Alzautemhujus molz poflünt conformari 
adnormam cauda pavonis, veli fortun, 
Vel (upra fluvium mola ejufmodiextruatur 
utperrotasagiceranthlias, . Tum ubi dè- 
Huitaqva, poterunt venti excitarieo modo 
qvé porrigimus cùm de aereagimus & per 
ventosaviculz cantare; fubvolare , Satyri 
vociferari,&c, — Poterit eciam hec molaa: 
qvam ducere per ficulas rocisalligatas' vel, 
cacenz duas cylindros unam füpra alteram 
circumeunti , uc dum cyliadri circa fuosa- 
xes volvuntur, etiam catena volvatut , ac 
fecum deferacfürfum ficulas ; ibiqve in vas 
capax effundat. — Poterunt etiam adhiberi 
cochlearia grandia habentia: longum cavü 
manubrium, ut per illud é cochleari-aqva 
deflaere posífit. —. Erigatur ehimtrabs;& il. 
lijo pari Me diftantia predicta cochlearia; 
qvoterit opusafngaatur, utinzqvilibrioé 
clavis pendeant in crabe; ita ut primunico- 

O 3 chlear 
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chlear (pe&et dextram, alterum finiftran, 
tertium dextram ; quartum fipiftram; &fi 
deinceps. Inferatur autem extremitasme 
nubrii cujufqve inunum, quod fupra fe eff 
cochlear, illiqve adhzreat fortiter , uttal 
mencumillo moveriposfir. —um.rotm| 
aqva impellat, aut ventus, & cochlear inf. | 
mum deprimitur haurit] ve é puteo aquam; | 
deinde ab eadem rota elevatur, & manubri | 
um ejus defcendit, effunditqve aquamin 
altius cochlear, & hoé fimili modo in terii | 
um; & fic coníequenter. 
87 Puteus reddet Echo multiplex. 

Sit puteus defuper rotundus, infra veri | 
habeat concaviratem inftar choli rotundi 
addimidium aquárepletam , cui fuperior | 
pars rocunda infiftar in hunc fivocem mile | 
ris, reddetur fzpiüs. | 
88. Potef fieri vafeulum ex quo aqua uan (m | 

per effundi posit. 

Fiat vafeulum cujuscunqve formz, qvod 
inlonguminterné procedens dividac lani 
na; qvæ tamen fundum- non attingat , fed 
prope illum definat , procedat veró obli- 
qveéita, ut unilatericirca labrum vafis ad. 
hæreat, prope bafim veró ad oppoficum le 
tusdeícendat, | Hoc vas liquore ad dimi 
dium 
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dium impleacur, fi ad unum latus inclinetur 
pooeffluecliquor, fad alterum inclinetur, 
eflluet. 

99. Fumutm abluere. 

Hoc modo quidam qui fumo Nicotianzx 
delectantur , illum abluunt. — Faciupc vas 
anguíti colli, & detuper immittunt valeu- 
lum cum Nicociana cujus cauda concava in- 
traprope bafim definar.  Sicetiam in latus 
valis infertus tubulus , per. quem fu- 
mus fugetur,vasautem prope dimidiumim- 
pleacuraquà. Sugeturfümus,& pef aquam 
tranfibit; & in illa deponet impuritates. 

9o. Aqua inbilancem izfufa ad equipondium 
licer illi nihil adaideris praponderare 
potett, 

Ponaturaquain utraque fcutella bilancis 
donec coaftiterit equaliter, fi tamen-uniuüs 
lancis aque digitum immiferis, ut noncan- 
gat fundum, laox illa preponderabit ; imó 
quidquid hoc modoimmiferis, perinde eft, 
Quiaaquain lanceattollitur & quafi pluseft 
exilla. 

9L Ne Pifcinarum aggeres vumpantur 

OCCHYY EYE, 

Aggetesrumpi folent precipue, & qvafi 
fere folüm circa locos illos per qvos aqva 
O 4 de 
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de pifciois dimittitur, quia dum per illasca 
taraćtas defluit ; madefcit (emper tellus, & 
alluvione confumitur, igitur aqva eflete. 
mittenda aggerem non perfodiendo , fed 
perfiphones aggeri impofitos, - Deinde! 
quia inaggerem defluit eum fuffodit, itag; | 
ante aggerem ficacclinatio, 
92. Pateft hovalogism confici ope bilancis aquam 
expendentis, 

Sit bilanx apenía ècentro circuli in parie 
ti depicti, qvi dividetur in horas, qvarum 
diftantia per obfervationem femel fadam 
notabitur , index bilancis fit ex materia le 
visfima factus ne augeat pondus, ubi in par- 
tem inclinaverir. — In una fcutella bilancis 
ficaque menfura plena;cui fipho habenspe. | 
dembreviorem tabella cuipiam infertum, | 
per candem pedem innatecalterum peden | 
extra bilancem protendat , per quem liber | 
femper posfit aqua & zqualiter defluert, 
Inaltera lance tantum fit ponderum, utg 
qualiter lancesconfiftant. Jam permita. 
tur aqva fluere, defcendec bilanx , deferens 
pondera, & index in circulo horas indica- 

bit: 

Sed hácoccafione de bilance itladnoto, 
Sinon feryet aequalitatem, — Fallax autem 
bilanx 
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bilanxeft,qua brachia ve! ponderis vellon- 
gitudinis habet inzqualis, uti fupra di&um 
elt, ^ Vel aliquid. plumbiuni parti adne- 
xum; velad unamlancem funiculos longi- 
ores, vel fiunafcutellafic ferrea & magnes 
prope lazeat. 

93. Demer[a gravia ex aquis extrahere: 

Sit v.g. demerfum bellicum tormentum 
duznaves aut plures onerentur lapidibus 
velaquà, uctantüm noun mergantur tor» 
mentum quod eítin tundo aquarum allige- 
tür fune robuftotrabi navibus fic impofitis 
onuílis; cum lapides velaqua ex navi ejici- 
antur, navis feattollet, & tormentiim fur- 
fum attollet, quod ut ampliusattollatural- 
teri navi fié elevarum alligetur , ex queti- 
am lapidesejiciantur, & hoc modo tertie; 
& ulterius navi alligandum erit; donec in 
altum educatur. 

94. Aquain viuum omuerti videbitur. 

Sit lagena plena aquá; ejus orificium a- 
pertum immerge orificio lageng inquaeft 
Vinum, aícendet vinum ineamlagenam; in 
quafuitaqua , & in camin quafuit vinum 
defcendet aqua. 


0$ 95, Po- 
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99. Potefb ignis excitari adjumeuta 
4qua. 
Vel. Fiatlensconvexa ex elacie;qualis(y 


dem fcutlla , in qva folet formari lensyi. 
trea, dummodo {curtella calefiat , hec (ili 
opponatur eo modo qvo vitrea, & ureta 
eendetqvefulfur, &c, ^ Vcl. Sit glóbus vi 
treus perfecte rocundus, cavus, impleatur 
qvà, uret Vel. Sint duæ fcutellæ hemi. 
fphæricæ vitreg ,connetantur ut qvafi le 
genam conf(tituant, &aqva impleantur, lol 
oppofitzurent-.. Hoc: modo & trigonum 
& parallegrammum conftitui poteft ex a 
bulispuri vitri & aqvisimpleri, & præfabit 
fimilescffe&us in Optica;atqve fi eíletexyi 
tro folido, eodem modo fegmenca conia, 
parabolica, poflunt formari, Modoauten 
primo qvem de glacie diximus, poflent o 
glacie formari perípicilia, polygona,tubio: 
pric;&c, Sedin hisbrevis volupras ; qui 
faciléliqvefcunt , aut fuperficiem offen 
dunt. 

96. Clepsydra horas indice demen(traun 

Sitrota, illius limbo affigancur vaícul 
ex clavis, € quibus utrunqverora vertatur 
fint horizonti perpendiculari, finc E 
i 


let fieri ex vitro, formabitur autem in eg 
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la aut 24, intubdis habeant foramella; ut 
femper dicto modo confiitant pendeant è 
funiculis clavo qvodqve fuo per lymbum 
tot: alligata;infrailla fit vas oblongum in- 
ftarlintrisplenum aqva; per qvod tranfe- 
undo dum merguntgr aqvà implentur,qua 
deinde per foramellà defluit actem pusme- 
titur, decurrant veró dumrota vertitur;ro- 
tam verticfunisaxi ejusinvolutus habensin 
extremitate fua pondus qvod rotam trahit, 
Adextremitatemaxis index eft affixus , qui 
horasintabula in circulo fcriptas oftendit; 
qve horz inter fe &qvalicer diftabunc/fi vas 
scula fint eqvalia & foraminum eqvalium. 
/Eqvalitasforeminum meníurabitur pera- 
cutum conum ferreum, qvi fieqvé profun- 
dè fubibit foramipa , aqvalia foramina e- 
runt. 

97, Potellvas aliquod undiqueforaminofum a: 

qaam COBILIBCTYE, 

Fiat vas cujufcunqve figurz, v. g. cylin- 
draceum; ambitusequs fit mille foraminibus 
pertufus, accomodentur inillo fcutellz, ita 
ucuna fit (upra aliam , qvelibet autem fcu- 
tella infra fuum verticem in latere habeat 
foramen preter iofimam: vel cujufq; fcu- 
telle prater ultimam pertranfeac tubulus 
tun- 
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fandüm utrinque apertus, ita utunum ose; 
jus infra fandum finiatur;alterum quod erit 
incra ícutellam ; non equet , fed fic inferig 
fcucellaorificio:- fuprema fcucella os yaf 
impleat, cæceræ omnes intra vas latent, 
cùm iraque in fupremam fcutellam aqu 
funditur , omnes fimul reliqua implentu, 
Foraminibus vafis poffunt impoui flores,& 
vastotum tegi floribus, quilibet tamen flu 
caudicem fuuminaqua habebic. Vafa in 
quibus flores planrantur debent habere fon 
dum aliquoties pertulum, 

98» Poculam confirstere de que nemo posfit li 

bere mifi poll aliquod tempus, 

Sit cujufcunque figure poculum, habe- 
atqve introrsum orificiumreflexum  utpt| 
illud bibi non.posfit, ` Diaphragmare in| 
duas partes dividatur, in quo fic raodicun | 
foramen. Infradiaphragma fit fiphon ci 
jus gibbus modice à día phragmate,pes bre. 
viðr difter à fundo , longior extra vas pro 
deat; qui potum eftabíque fu&u-ullo dat 
rus... Hoc facto. impleatur pars fuperior 
vafispotu, dcícendet per foramen diaphre 
gmatisleniter & cam mora nec quidquam 
effluet per (iphonem;donsc tantum defluit 
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in partem inferiorem ut totus fipho demere 
gatur. ; 
99, Fas exhibere quod non prabeat vinum nif 
illi aqua iufundatur, 

Sit vas quodpiam cujufcunque figure, v. 
g cubicum; hoc dividatur quodam: pariete 
per medium, in pariete autem prope fum- 
mitatem ejus fic foramen, uti etiam infundo 
füperiorevafis inea medietate quam defi- 
deras aquaimplere, altera medietas prope 
fündum epiftomium habeat ; & jam vas eft 
preparacum;claufum undique;ne perfpiret; 
foramenetiam quodeft in fummitate vafis 
claudiexadé posfit. ^ Fiatetiam vas aliud 
undiqueclaufüm , & diaphragmate in duo 
vafa divifum; hoc vas collocetur infra illud 
de quoante egimus, ut hoc fic inferius, illad 
fuperius; exfuperiore duoducantür tubi, 
unusqui fupra diaphragma vafis inferioris 
finiatur alterqui fupra bafim totius ejufdem 
vafis, uterqueautemtubus fuum habeatin 
[uo latere epiftomium ut eoclaudi poffit; 
fed tubuslongior feu qui infra diaphragma 
vafisinferioris defcendit, ex ea parte vafis 


-fuperioris que eft aque deputata, — His fa- 


Gisvas eft paratum, 
Vafis 
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Vafisinferioris parsfuperior impleatur vis! dat,fc 
noinferior vacua relingvatur, & vas undi: infpic 
queopcimée concludatur. Infupdatur jam qvàm 
aqva in vas fuperius; qvà infusa ftatim vas {peĉa 
optimè claudatur, cùm promendumeft yi! qvòe 
num, tubus qui defcendit ex parte valis fi. jor, fe 
perioris plena aqvis aperiatur. fuo intorg procu 
epiftomio, aperiatur etiam epiftomium al: | quens 
terius tubi,tum e vafe fuperioreaqyva in vil 


inferius defcendet, vinum veró in vas fupe ques 
riusafcender, qvod promendum erit pere 1 

piftomium fundo. ejifdem vafis fuperiori | 9 
prominens. 


100.. Poreh formari Satyrus, quem fi quis ae 
celferit, 1n eum aquam jaculabitur, 
Ducaturaqva ex loco aliqvo fuperiore | 4 
per tubum ,ut aperto tubo profilire poshiu | PR 
hic tubusocculté per corpusSatyri ducatus | $i: 
Satyrus autem vel in manu fiftulam , velin 
orehabeat,in qvam przdictus cubus deli d n 
nat, habeat veró tubusepi(tomium qvod. EL 
periatur, fi qvis fupra tabulam certam pe. AT 
dem. pofuerit qva eft in pavimento cirea P oti 
Satyrum,qyæ rurfusrecedentehomine per Tas 
occultum equipondium eleverur, claudat: iei 
qveepiftomium. Hoc modo poreft for- Sp 
mari porta, qvam fi qvisaperiat, fe perfun- 
dat; 
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dat, folare borologium , qvod fi qvis velit 
infpicere aqvà confpergatur > &c, .. Sed 
qvàm proculaqva profilit ex cubo 2. In hoc 
{petanda eft tubi altitudo feu longitudo; 
qvóenim tubus longior cò faltus aqva: ma- 
jor, feu àtuboremociüsaqva profiliet. Qua 
procul veró in qvavis tubi altitudine, fe- 
quens tabella docebit, 


Tubi altitudo. Saltus longitudc|Tubi altitudo Saltus longitudo. 


| 


| 


Pedes Pedes. Digiti. Pedes. Pedes. Digiti. 
I 1 IO 5 dee ci 
i 2586 12 S CERES. 

2 2 6 I8 6 6 
Beto - cce EDEN os 
4 3 $ $9 Io [e 

) 4.0 


=- 


Si velisitaqve fcire quàm procul à fe a- 
qvam rejiciet cubus in lacere perfoflus, qua 
perfosfio in hoc negotio fumitur pro bafi 
tubi, & meliuseftut femper infra illam fic 
palmus aġyæ, qvod etiam obfervandum; 
quoties aqva ducitur per tubum fub terra, 
utdeinde in altum profiliat; non enim tubus 
ille ipfledendus furfum fed prxcindendus 
&claudendus , & ipfi alter per qvem aqva 

für- 
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furfum faltacurainferendus , non tamen 


ipfa excremicate prioris fed falcem ad unum 


palmum fadtoabilla receflu, Jam ergóg 
tubo perpendiculariter horizonti infiftent 
utíciasqvàm procul aqua ia latus profilie, 
nota inprimis altitudinem tubi fupra fuam 
perfosíionem, altitudinem etiam perfosho 
nis fupra terram, deinde qviaaquz varian, 
& leviores magis (aliunt, {umatur experien 
tiaintuaaqua, & tubo certa: menfurz,y, i 
tubus pedalis fupra terram pedes quinq 
elevatushaber falientemaquam longamp 
des4. jam fit cubus altus pedes'o. quzrems 
diam proportionalem inter 5. & 9. eflqu 
tria & hocdabitquefitum, — Ex hocal 
queris, jtrumaqua per faltum Taceralemit| 
perventura ad locum certum, quem illid 
ftinafti, & quomodo pracedendum, utali 
cum locum pertingat. 
lo, Navinm fecurit ati confalere. 

Sciatur puncium gravitatis totius navi 
onuftz , acperillud parallela fuperficiei 
qua, quam parallelam gravitatis vocemus 
ducatur; hec navim in duas partcs quoil 
posdusæquales divider, ^ Hacc parallela 
tuerit fuperaquam non tutam reddit naviti 
à übverfione, fi ventus auc fluctus impet 
vett 
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yerit;& navisfundo quafi rotundo fuerit: fi 
illalinea coinciderit cum aqua fuperficie, 
facilé remis agetur navis , federiam vento 
non agre fübverti poterit; fi dicta linea fu- 
ericfubaqua tutior navis erir,& cantó tutior 
quancó illa linea magis fub aquas defcende- 
rit; fcd. navigatio fiet pertinacior; & in bre- 
yibus {fæpè navis herebic, — Ex his media 
yiatutior ceteris, que faburrarione , velo- 
rum exparnfione aut contractione juvanda. 
Triplcxantem Stariciseft libra;nna , qux 
yede centra librandorum conne&tir. alte- 
ra que lancium centra infra centrum truti- 
na pariinteryallo librata dirigit; terria,quo 
centro libra infra ponderum centra confti- 
ruto.camiin fitu horizonti parallelo conti- 
net, Hæ cres rationes innavibusreperi- 
untur , aliquando enim cum aquis func in 
equilibrio, aliqvando in gyrum guberpacu- 
loaguntur ;aliqyando ciim ticubanr ad per- 
peadiculum revocantur,- Navis dum (e- 
cundo flumine fertur moru quodam proje- 
&ionisagitur, In maripondusferre poceft, 
quod.:in flumine non fuftinerer, qvia maris 
aqua gravior eft quàm fluminea, at in aqva 
graviori minori fui parte pondusdefcendit, 
guàminleviore. - Clayus quó longior eft, 
P magis 


pevccra gem roce 
eii cd EE 
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magis circumagit navem, fedlongiori tem 
pore ; quia ipfe difficilius gyrat navim: py. 
rat veró qvia id poftulatzquilibrium. 
102, Vas conficere quod pon plus eff undet ligu 
vis nifi quantum ex eo detractum fu- 
erit. 

Fiat vas inftar fcutellz;illiimponatura. 
vuscylinderliquore plenus, defuper ben 
claufus infraapertus ; non plus cy linderii 
fcutellam effündet liquoris, qvàm qvod! 
Ícutella ebiberis, vel effuderis. 

1o3. Horelogiumex maris afu conflruert, 

ZEftus maris deícripfimus in Meteoris, 
regulariterille procedit, hinc in littore ju 
xta defcenfum & afcenfum aquæ poteh 
conftrui horologium, fed etiam extra man 
vim fimilem in aquisobfervavit Scotusqui 
dam deqvo P, Chriftianus Bauman,illeCe:| 
fariRudolpho Secundoobtulit horologium 
conftansaqyà marinàannulo inclusà. 

O4. Clepsydram cum motu perpetuo conari, 
Sit vascylindricum vitreum capax; in 
pleatur aqvà ad dimidium: Sit etiam fiti 
la conica in apice foramen exiguum haben 
hzc ita accommodetur, ut przdi&e aqu 
innatecapice coni merío inaqvis, ob qvan 
caufam apici debebicapponi plumbum ; 1 
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abeodem apice procedar funiculus, qvie- 
xtravas alligetur, ` Senfim aqvam conus 
forbebit;& laborandum eft ; uc per horam 
forbeat,cum defcendet,& horá indicabit, & 
quia tenetur à funiculo cùm defcender, in- 
vertetur, providendum eft, ut inveríus ena- 
tet; ubi enataverit negotium redibit & rur- 
fus aqvamforbebit ac mergetur,invercetur 
enatabit, ac ita motus qvidam perpetuus 
dabitur, fi hocnegotiuim fucceflerir. 
1o, Fariadeaqua, 

Aqva dicitur furfum ex cacabo profilire, 
fiatramehtum futoriumimpofueris. Iz 
corrumpetur nec deficiet , fi priùs bene per 
diftillationem depurata infundatur phiala 
longi colli, atqve hermeticé claudatur. Z- 
mendatur aqva fi polentam in ea per duas 
horas reliqueris. Vel coqvatur in vitrco 
vafe, & intra nivesfepeliatur, ita & marina 
reparatur. —Aquadicitur cozgelarefi in po» 
culum infundatur calida , & in profluente 
coníticuatur ubi frigidisfima decurrit. gua 
congelat wftate, infundacur' invitrum , qvod 
tegatur operculo, & fupra hoc ponantur ni- 
ves,falnitrum, vel vicriolum , vel fal com- 
munis Ovwm artificiofum iz medio liquoris 
utfufpendas,  Infunde in phialam crema- 

P tum 
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tum fortisfimum nempe bis aut ter difti] 
rum;fupertunde oleum, hoc mergetur ind 
&to cremato, per capaliculum ufque adf 
dum phialz pertingentem inftilla aqu 
fupra hanc oleum aflürget , atqve fe in gh 
bum inftar ovi colliget, neque fupra crena 
tum enatabit, G/ace conficies,  Siaduy 
cum libras aqux appofueris quinqve nit 
& in vafeagitaveris celerrime fpatulà u 
tuor bumeres qui fibi zzz enifcentur liquor. 
lis cartari, vini fpiritusfine phlegmate, ij 
nz fpiritus, quibus fi adjiciatur oleum. 
quod diftillatum, íupremum occupabit) 
cum, Hominem demerfum invenies , projt 
frufítum panisin aqvam , fupra demerlu 
ftabit immobiliter inaqva non fluente, 
Io6, Poculum confutuere , quad fi mon fih 
aum, retinebit potum: fi plemum furis 
totus effluet. potus. 
Sitvitrumy. g, cylindricum cavum; 
medium illius;id eft; peraxem erigaturt 
bulus utrinqueapertus , cujus orificium 
poculi orificio inferiusdigitouno velalitu 
bafis fundum penetret. Superponaruril 
tubusalius defuper claufus , ut priorem Wh 
ftiacnontamen flringat, neque illius cip! 
premar,neg; fundo vafis omnino EA 
po 
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DOCTRINUE MECHA- 
NICÆ CIRCA AEREM 


EWEZRCITIUM, 


y Aer ad quam tentitatem posfit reduci. 
Idoftendet globus ferreus, ficille pedalis 
&cavusforamineuno modico pertufus,ap- 
ponatur igni, cotà die novum flabit ventum 
itaqve aer qui inillo continebatur. in tan- 
tum per actenuationem fui excrevic ; ut in 
totius diei latum fufficiat, — Preterea aer, 
quifitcalefadum implet globum, adeó moe 
dicus eft; fi per mediocre frigus denfetur ut 
{patrium non fenfibile occuper.  Vifuid 
experieris, accipe globum vitreum cavum, 
habeat collumlongius epiftomio munitum. 
Applicaigniglobum apertum; & ubi faris 
incaluit, claude epiftomio , ne qvidqvama- 
eris ingrediatur adt exiliat , cum frigidz 
collo globiimmerfío aperiepiftomium bau- 
rietagvam ita; ut nihil aeris videacur in glo- 
bofuperfuifle. 
2 Potel ventus excitariper artem. 
Sitenimvasaliqvod maximum aere ple- 
num, & beneundiqve conclufum; ex eode- 
duca- 
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ducaturtubusin cameram , in qva veütur 
excitare placet, deindevafi inferatur infin 
dibulum, per qvod continuó cum impen 
aqgvainvasfundatur, per tubum ventusin 
cameram curret, & ut diutiùs duret negoti 
um, fundus vafis perforatur minori tamen 
foramine qvàm oftium infundibuli , ut nun. 
quam ita efHluat aqua ut difcooperiacur für 
dus. Sed melidsnegotium proceder, i 
tubusnon fuerit rectus , fed faepius intorn 
& fi vas aliqvot habuerit diaphragmu 
pluribus pertufa foraminibus;ut ex unodis 
phragmare aqva in aliud decidat, — Dabi 
fimiliter vencum qui etiam veru cumal 
tura gyrare poterit, globus concavui me, 
tallinus modico foramine pertuíus. Hi 
igni excalefadtus oprimé jimponaturaqu, 
atqveeamforbendo implebicur, & cümlr | 
ericrepletusrurfus igni admoveatur , cin 
impetu vencumejiciet, & fififtula foramii 
accommodabitur, fiftulabit ; & (i veruire 
ta qualis inmolendino vertiturab aqvajt- 
figatur; ventus in rotam incurrens illan 
circumaget, & cum illa veru. — Ex eodem 
globo ventus, fi inaqvam incurrat , qvau 
dimidium vaseeneum implebit , melos noi 
ibjucundum dabit. 
3 Ran 
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s Rarefattionem aeris examinare, 

Rareficaercalore , denfatur frigore, ita- 
qve poteít ejus denfitas ex frigoris acceffu, 
& raritas colligi exaugmento caloris : & vi- 
ce versà; ex ejus rarefactione (eu majoris lo- 
cioccupatione calorisauctio, & ex minoris 
loci impletione frigoris incrementum aut 
decrementumexaminari. Confequemür 
veróid per chermopilas, quas cum duplici 
ampulla deícribimus, cüm de aqvaagimus, 
hiccum unica ampulla exhibebimus, — Pa- 
retur fpiritus vini fepties diftillatus, Poloni 
vocant crematum;ab Iralis vocatur Argen- 
te fen Ardente.  Paretur vitrea ampulla 
colli ubtilislongidiftindaabextra inquot- 
libecípatia eqvalia v.g. 100. qve fignentur 
cum diftin&dione decanorum. Calefiat vi- 
trum oprimé, & immiffo ejus collo in præ- 
didum fpiritum ampulla ipía intra nivem 
& glaciemcollocetur in frigore iacenfis(i- 
mo cumavideé fpiritum hauriecufque ad di- 
ftin&ionem duodecimam veldecimam ter- 
tiam qve cric fummi frigoris menfura , & 
tum hermerice figillecur colli vicrei orifici- 
um, X Afcendecinrra vitrumSpiritus quo- 
tiescalorintendetur, defcendet qvoties re- 
mittetur, & id patebic in colli divifionibus. 
P 4 4 Pre 
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4, Propulverepyrio aerem ad fclopum 

adhibere. 

Structura Sclopi vario modo fieri poteh 
ineo tamen res vertitur. Sit ex mater 
folida quæ non perfpiret;talis effet metalli. 
ca, capacitatisalicujusnotabilis, v. g. Sity 
linder cavus utràqve bafi claufus, ex u 
bafi procedat cubus in qvem deinde globu 
imponetur,uteumadgquatrèimplear, (j. 
linderaere compleatur ; qui eciam trufili 
condenfetur, & claudatur , ne ullà parte | 
fluere posfit. Cùm explodenduseritlol 
pus; aperiatur fubitò prope cylindrumm] 
bulusinqvem globus ipfertus eft, niagnii| 
globum ejiciet. — Sed hic fclopus only 
aere, citò exonerari debet nam randemat| 
fenfim effluit, atqve hebetacurexplofio 

5. Clepsydra pro arena fervire poteflaer, | 

Fiat cylindrusé-molli-qvidem , fed 
perfpitabilicorio: fundus uterqve addaur 


illiexcabellis plumbeis, fed ita infertuscy 
lindro; ne fit perfpirium. | Habeat etian 
cylinder ifte diaphragma metallicum i 
medio fui modicisfimo foramine pertufün, 
& hoccylindro incor poretuür , pe aer ili 
viä penetrare posfit quàm per di&um fore 
men. — Procedant etiam ex diaphragiail 
diame. 
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diamerroaníullæ vel poli fupra qvos cylin- 
der ad latera columellis inclufus  revolvi 
osfir. Nam deberintra duascolumellas 
perdictospolosappendi, Cum ergo cy- 
linder erigetur, fuperior fundus premet ac- 
remac deícendere cogerinfra diaphragma, 
dabitqve menfuram temporis; & cum efflue 
xerit; evertetur clepsydra, ucfluere rurfus 
incipiat, 
6, Satyrum qui clamet, ope aeris exhibere 
Almare altum pedes v. g. 8. latum1. cone 
ftituatur ; in eo ftatua dimidia ftet fupra fi- 
lumferreumbhorizontaliter expanfum, ita 
accomodata; uc dum almare aperietur;fta- 
tua extra almare flectatur, à qva procedat 
funisqvifollemabfconditum fabrilem; qvi 
fuitapertus ftringat ac fiftulam inflet, qve 
{oner raucum, Os Satyrifitos patens, lin- 
gvam moveat & oculos eodemtradtu; cum 
decidit. 
7. Aeris conflitutionem explorare. 
Accipe fpicam avene fylveftris nigrae 
maturaex ca paleam extrahe;qva granum 
eircumdat, ac ftyloacuto füuperpone, ut fu- 
praeumliberévolviac revolvi posfic ficuti 
lolenracus magnetice fupra fuum obelum. 
Affunde jam bumorem fic conftitutæ pa- 
P lez; 
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lez; &fe inunam partem convertet, adhili 
calorem & in adverfum rotabitur. Hg 
iraqve paleafi includatur pixidi; ac vit 
claudatur, pixidis veró limbus fit in certo 
gradusdiftin&us mutato aere palea gradum 
alium in limbo refpiciet,actqve mutation 
aerisoftender. - Imòfi limbo ventos fii 
obíervatione motis palez infcripíeris, etj 
am ventos paleaindicabit , quia alii veni 
funt humidialii ficci. «. Imó & quivis funi | 
inhumido contrahitur, in ficco tendit, 
lorumin ficcocontrahitur, in humido ten | 
ditur: Itaqve fi rotule alicui mobili indi 
culum deferenti involvatur, ut eam rtyol 
vere poffit altera veró extremitas clayo a 
licui ftabiliter alligecur, poterit index atii 
coníticutionem oftendere, 
8. Veutorum indicem conlituere, 

Aflumatur hafta ferrea cujus vertext 
grediatur per cedum fupra domum , habe | 
atque affixum fibi immobiliter. ex lamim 
factum vexillum, qvod dum à vento imp. 
letur, haftam gyrabir, hafte inferior extre 
mitas ingreditur cameram per tabulatum 
& indicem defert, qvi in circum abit moti 
haftà;é foramine qvod fecic baftain cabul 
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dividiturin 32 partes,qvibusnomina vento-- 
rumadícribuntur cum fuis qualitatibus, & 
fic qvisintra cameram confiftens non fol 
poteft (cire;qvis fit ventus; fed quz etiam 
tempeftas urgeat, 

9, Potelf per artemtatellaintlituiut aeris 

mutationes indicet. 

Talis tabella fiet è ligno molli qvale eft 
falicis aut ciliz, coquaturquein aqva, qua 
plurimum combibicfalem , hec enimaere 
humente madeícet, ficcoficcaerit, -Lana 
etjam in bilance appenfa defcendec cùm 
auro humidior, 

IO. Opeaerisper aguas incedere. 

Fiat cingulum latum, illi facci inftar ye- 
ficarum coriacei adnectantur. habentes fi- 
ftulas per quasinflentur & qua poft inflati- 
onem claudantur, hoc cingulo fe vir præ- 
cingat circa pe&tus, habeat veró plantis pe- 
dum alligatum plumbumne ab aqva ever- 
tatur, fedin ea reQusconfiftac, habeat eti- 
am tabellas tibiis alligatascum fuis cardini- 
bus utcüm pedem movet antrorfum poft 
tibiam abeant,dum movet retrorfum ad la- 
teratibiarum firmiter velutiale confiftanr. 
Imó cum per lutum profundum eft ince- 

den- 
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dendum juvat pedibus infra genua pertica 
alligare , ne pedesin profundum defeen- 
dant. 

M. Pondus ope aerielevare, 

Sivas cavum ponderi fuperponatur ita 
utilli adhereat, neque circa aer fübire pos. 
fit, fi vaselevaveris, ponduselevabis, lu 
fi fit cubus lapideus politus librarum v.g. 
8 & infuper ejusfuprema fuperficies ungs. | 
cur mafla ex farina facta, poculum vero yi. 
treum applicetur fua cavitate prius ill 
ftappà accensà, vel candelá fübje&à ficu 
folet fieri du: cucurbite applicantur, ho: 
modo ubi cabo alligabicur poculum,eleye 
to poculo cubus clevabitur. —Klevabitur 
etiam hoc modo pondus, fit cubus politi | 
illiapplicetur five fuperponatur tabellae | 
ciam polita, ica illiadhzrebit uc fi cabellan | 
furfum traxeris, eciam cubum te traheredi | 
necefle. —Quanqvam ifta magis ad defe. 
étum aéris quàm ad ipfum aerem refer 
debeant. 

12. Potet formari fatua que fole incalefcenlt 
vel ad ignem admota jonos edat, 

Statua fiat concava ex metallo, bac ii 
ore fiftulam habeat abíconditam in ali 
quam autem alià parte epifromium quo 
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pronocte aperiatur ut auram denfam no- 
&urnam combibat, vel eciam folleinfletur, 
Hanc ftatuam fi fol vel ignis calefaciat, e- 
rumpens aer per osin quo eft fiftula, fonum 
continuó dabit, Eodem modo poflunt ex- 
hiberiavescantillantes, & alia animalia. 

13. Potes formariflatua qua flante vento 

fonum edat, 

Inferatur illiàtergointer fcapulas gran- 
deinfundibulum , quod ventum copiofum 
excipiat, qui per tubuminos abinfundibu- 
lo dudum procedens inflabit tubam auc fy- 
ringem ori ftatuzadmocam. 

14, Potest fieri cubus aut aliud corpus quad fole 
vel ignicalefactum edat melos. 

Sit v.g. cubus zneus concavus diaphra- 
gmate in duas partes divifus, pars Cubi infe- 
rior fit vacua fed per diaphragma tranfeac 
tubus cujus pars inferior fit infra diaphra- 
gma, fupra. fuperior :- fupra hanc füperio- 
rem erigatur rotula fuper axem volubilis 
cui fimulaxi inductus fit cylinder,;illi perare 
tem muficam infigantur pinnulz, quz,dum 
cylinder voluetur,rangant chordas ad hunc 
finem intra cubuni excenfas exarte , ut me- 
los reddatur, rocula veró füpradicta accom- 
modetur ad excipiendum acrem, ficut ac- 

com- 


PARS VI. PHYSICJE 


commodantur in molendinis rota ad aqu 
excipiendam, dum enim in parte inferior! © $ 
cubi aer calore rarefiet,procurrec in rotam terii 
& eam circumaget cum cylindro; cuj ric f 
pionulz decurrentc per chordas, & melos non! 
concinent, 
15, Machinam exhibere quaventoflanté cant, | coria 

Siccylinder cavus, horizonti perpendi turn 
culariter infiftat immobiliter in loco yen! fiatci 
tis expofito , intra eum fit axis fimilite pidi, 
copftitutus: circa cylindricavitatem jut | cum: 
ejus longitudinem chorda. excendantur, gufti 
circa axem pinnulz juxta artem difpomn | extra 
tur quz dum axis voluetur in chordas im- digni 
pingant, atque illastranfeundo fonum c | fieni 
citent, fummitas axis cy lindrum (uperet, X | lem 
illirota borizoncaliter imponatur itaapt | fo, af 
ta, utà ventocircuragacur. plici 

16. Idem infirumentum fulis cantabit. | meu 

kodem modo, ut proximé , conftruat | evert 
inftramenrum, fed axis fpirali circumduc- | fe {u 
turlineàin qua infigantur axi tabelle (à| taml 
linguæ, inconcavo cylindri defint chordo, | eedet 
fedaprentur folles parvi qviàlingvisdum| 18. 
axis circumagitur-claudi posfinc & inflat Id 
ud fibi fiftulas applicatas. turip 
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ad aqyi y. Potes? elevari lapis [exclufus fuerit aer, 
ferio © Sintduz perfedté politz tabellæ; unaal- 
TOU reriincumbat horizontaliter, fi quis volue- 
» OU. rit fuperiorem tabellam furfum elevare; 
. melói . non poterit nifi fimul elevet inferiorem; pa» 
ri modoevenieccum lapide, Habeorbem 
ecan coriaceum per cujuscentrum ita funis duca- 
"pend | tur ne aer posfit circa funem ingredi, made- 
70 Và | fiatcorium ut ubiq;adjaceat adhereatq; la- 
milit | pidi; trahatur; trahi non poterit nifi fimul 
nj camlapide, Ob eandem caufam fivasan- 
lantur,- gufti colli affümpferis aeremq; deillo füdtu 
pom» | extraxeris adhærebit ori (agenti, & per hoc 
das im: dignofcetur an fit integrum rimáq; careat 
um cx | fienim rimofum fueric decidec. - Ob fimi- 
eret, X| lem caufam aqua non effluer é vitro inver- 
aapi | fo, affumeenim vitrum plenumaquá & fim- 
| plici chártà operi, manuq; chartam appri- 
abit. | me ut madefcat, boc ftatu vitri chartzque 
trua | everce vitrum, retinendo chartam, ac men- 
nduc« | fe (uperpone, noneffluet aqva, imó fi char- 
Ilz f! tamlenté fubduxeris aqva de vitro non re: 
Yordz, | cedet, 
isdum| 38, Volantem in aere aviculam exhibere, 
inf ^^ 1d modisfieri poteft diverfis. 1, Forme- 
turipfa compago ex tenuisfimis arundini- 
bas& chartà fubtili inducatur v, g. pavo, & 
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ventocommitctatur ut folent corüitti, qui 
vocanc dracones, », Condenfecur intusa] 
forcisfime, qui fenfim 6 füo carcere quoin 
rraayem conclufus eft effluac, alasq; com. 
moveat factas ex pennis , atque volacumin 
ftituant,. 3. Avisrotaroreimpleatur&i 
loco alto collocetur. fole maximé vrente, 
dümenim (oladíerorem acrrahet , fimull 
levisfimam avem inaltum rap:et, | 4. W 
impleatur. avis nitro foluto, aut mercur 
autasbeftino, & igni optime calefiat, pror 
piet feinaltum, 
19. Aeris notta imagna partem ilaminan, 
Paretur lucerna ex tabulis {eu lamin 
metallieisque fic obfcura, habear vero l 
pra fe tubum qui deorfum refle&tatur p 
quem fumus lampadis intró pofita: eyot 
in porca fic vitrum craffum inclu(um qu 
fit parve (phare fegmentum, ia medioli 
cerne ponatur lampas , ( cum candela nm 
ita fuccedic negotium fiquidem decidit 
velociter muratque locum ignis qui de 
efle eo loco femper in quo eiler, cenut 
fphere illius de quo deciía eft portio) p! 
lampadem ponatur fpeculum. concav 
metallicum. 
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20, Ferrtm ig aere appendipotelh, 

Ucin medio duorum magnetum ad fc æ- 
qualiter ferrum trahentium pendeat inaere 
acus, difficilliméobtineri poteft , & licec 
obrinerecur minimo aeris motu totum ne- 
gotium curbarecur. Faciliùs id cobfeque» 
mur, alligecar filum tenue v g, menfz , & 
ejus alteri extremitati alligecur particula 
ferri, defuper veró dependeat magnes ro- 
buítus ac vivus, elevetur versus illum di- 
&umferrum, qvod tamen magnetem non 
attingat, fic continuó conabitur {e magneti 
conjungere , & inaerependebit: Ovum 
verócredicur aerem confcenfurum, fi corti- 
cem ejus exinaniveris, & rore impleveris; 
atqve foliardentisfimo expofueris. 

2t Aerem facere ex liquore, 

Rec, Spiritum vini ter diftillarum, & in 
calido hypocaufto per fiphonem furfum e- 
jaculare, uc per minutisfimas partes difper- 
gatur, videbitur eyanefcere , in aerem au» 
tem convertecur, 

22, Lucem 4ugevein aere, 

Si candele ardenti appofueris fpeculum 
concavum,imó fi pelvim vulgarem politam 
multümaugebislucem. lmò lumen gras 
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tum &redolens habebis, ficamphoramii 
vas aqva impofitam accenderis. 
2. Quodvis corpus in aere spendere. 

Suípendere volumus v. g. mercurium, 
quieft omnibus-merallis poft aurum grayi. 
Or, Fiatfipho, melius fi fic vitreus , tj 
crura fpeđtent cerram , infundacur illi mr 
curius, ica ut in unum crusinfluat , quod i 
terim claudatur , aliud immergatur mero 


rio. Jamaperiatur quod eft plenum men! 


curio, noneffluet mercurius , fed pendei. 
incrure aperto. | 
24» Aerem den[areimaquam, | 
Inflaoptimé veficam, religa; & ceramu| 
ni, tumin fornice frigido vcl inter nivespa 
diest4.repone, vefica contrahecur, & atrái| 
etaqveus, | 
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l 
1. Potefl fieri fornax qua modico lignorum im| 
pendio maguumcalefaciat bypacauffum, 

Calor non defcendit deorfum nifi locut 
fuperius noninvenerit , fumus m 
un 
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fum defcendit, itaqve fiat fornax qualicon- 
trahyemem in Germania & Polonia utun- 
tur,inqvam ubi injeQtus eftignis claudarur 
modico reli&to foramine pro perfpirio, cx 
vertice veró fornacis cubus educatur , per 
qvem fimus abiturus, (ed hic tubus ubi ali- 
qvantulum altitudinem. fornacis excesfic, 
refledatur deoríum infra bafim fornacis; uc 
illic fumus effluat foras , calor torus ma- 
neat. 

2, Pyrobolus ejiciet idmes qui fe infar ferpeutum 

in aere torquebunt, 

Inpyrobolos poft injectam materiam, 
pulyis crudus imponitur , loco itaqve pul» 
veris impone calamos aliquot fimili onu- 
ftos materiàatqveonuftus pyrobolus hi eje- 
&iinaeremgyrosagent, 

3. Pyroboles formare. 

Pracipua pyrobolorum materia eft pul- 
visnirrius(üive pyrius. Pulvis conftat ni- 
cro quod dat impetum: Sulfure qvodignem 
arripit: carboignemdetinet, — Nizza a- 
liud eft naturale, aliud fa&itium. — Nafci- 
tur in terra prope ftabula , aut ubi multus 
congeítus fimus computruit. Experimen- 
tüm anterra contineat nitrum , fit in hunc 
modum. &ruitur ope terebre cerra & pru- 
Q2 nis 
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nis ardentibus injicitur , ficlaréardet nj. 
trum Continet. Inyentá hàc cerrá, vas cor. 
ftituicur, & illi predicta terra im ponitur a] 
Ípirame altitudinem , tum injicitur cinis 
vulgaris duarum fpitamarum crasfirie ,« 
hoc repetitur donec vas impleatur. Tim 
aqva fuperfuaditur , uc per injectam terram 
accineres facto modico foramine in later 
vafis prope fundum fluat, hac collecta aqu 
coquitur in aheno,donec pars ejus terciafo. 
lümmanferit, Deinde affunditur lixivis, 
um, &coctura continuatur, ufqve dumma | 
teriainabenoconfpií .ecur,ingve ftriascon | 
erefcatatqve he (trig funt nitrum. Pli. | 
ra de nitro vide in meis Meteuris prope imi- 
tium. | Probatiohzc nitrieft: particulam | 
cjustabellz ligaez impone & accende, Í | 
clara clt flamma, & aflerculum perforat,ne | 
qvemultasrelinqvit(ordes, bonum eft n- 
trum, —.$u/fur hoc modo purgari foler, li | 
qvatur fubjeclis abfave flamma carbonibus 
aheno,dumfolutum efbinjicicur illi aliquid 
aluminis, hocfpumam in lulfare excitat 
fordefqve fucfum clevat,qva funt abjicien 
da. -Pro Carbozibis ma teria paratur in mi 
jo. Coryliarbos decorticatur,& fiflo ligno 
medulla abjicitur, & fafciculatim in ollas f 
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Giles imponitur, acqve igni committitur, u» 
bilignum flamma pervatic fubito ignis futfo: 
catur, poteft loco coryli fübfticui cilia; vel 
alnus, Tlumucpa/us formetur, pradiéta 
materia, nimirum nicrum , fulfür , & carbo, 
in ligaeis mortariis contunditur continuó 
aqvà irrigando, Labor hic ad horas 54. 
extenditur. Sacis permixta cenfebitur ma- 
teria f nihilin ea confpiciaturalbi; poftea 
incribroagitatur utin granula abeat, deni- 
qveadíolemreficcatur. — Pulvis eZ zriplex, 
1. Protormentis magnis dicitur Carcauni- 
cus pro eo Rec. Nitrilb, ico fulfuris 21. car- 
bonuzi24. Secundus, Mediocris, Ital. Mez- 
zano, pro illo Rec. Nitri lb, 75. fulfüris 15, 
carbonum 15, Tertius dicitur Sinus , 
Rec. Nitri optimi lb, too. fulfurispurilb. 15. 
carbonumlb.s. Pro Granatis& Pertardis 
ut ficfortior, Rec. Nitri purilb. 6. Sulfuris 
lb, 1. carbonum lb tauripigmenti albi lott 
L. Hzcmateria loco aquæ fimplicis fübi- 
gitur aquàvice feucremato in qva foluta eft 
camphora. Pulverisprobatiohece(t. Ef- 
funde illius modicum fuper. charram mune 
dam & accende,fi citó)gnem concipit, iini- 
tidè lammefcit, clarum reddit fonum, fi 
chartamnon maculat bonus eft pulvis. Pro- 
Q 3 batur 
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batur & hoc modo robur pulveram. Par 
tes diverfi pulverisaequales fuis feorfim lo. | 
cisdifponuntur, & cuiqve pondus aliqvod 
fuperponitur quale, acceoduotur. Quil 
pulvisaltius elevat pondus, ille eft melior, | 
Item qui majus elevar pondus, eft melio, 
Paratur & inftrumentum ad explorands 
vires pulveris, & haber fe in hunc modum, 
ponitur bafise ligno folido, illi perpendicu: 
laricerduz trabeculeimmitcuntur ac delu 
per ligneo jugo colligantur ; ut fint immo 
biles, &cinuna crabecula qvà parte aliamre | 
fpicic; inciduptur dentes triangulares , itant | 
defuper faciat corum latus cum trabetula | 
angulumredum, abintra vero acutum: nu. 
meri eciam dentibusadíceribuntur.  Tnftrr 
mentum fit juftz altitudinis. : Deinde fil 
duo znea àjugoadbafim ducantur bene ex | 
tenfa- lateribus inftrumenti & fibi parallels 
Inter illa im bafi collocetur vafculum metal- 
licum modicæ capacitatis inftar mortario: 
li: Habeathoc vas operculum mobile, cul 
ad latera fincauriculz, qva filis fupradidis 
inducantur (Babe Ed brachiolum qvod 
qvidem dun furfum operculum promove 
bitur, infledtaturinfua vertebra, dum volet 
deoríum decidere fit immobile,detineatur- 
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qve à denticulotrabeculz, Facto hoc mo- 
do inftrumento , impleatur mortariolum 
pulvere, & operculo tegatur : accendacur 
pulvis fübfilietin alum operculum , fiftet- 
qvein aliqvo denticulo, & fciecur, qvàm 
altéà pulvere fublevatum fuerit, : Rurfus 
alius pulvis fupponatur & accendatur, pa- 
tebit quàmalcé falietoperculum,& per hoc 
fcietur uter pulvis robuftior,qvienimoper- 
culum altiüàs elevabit, ille eric nobilior. 
Charta feu theca pyroboli hoc modo 
confliruitur.  Diameterpixidis feu tnatri- 
cislignex intra qvam formatur pyrobolus 
in fex parteszqvales dividitur, exhis 4. aflü- 
muntur pro diametro cylindri , circa/qvem 
revolvenda elt charta , atqve adeà charta 
continebit in crasficie.fextam partem dia- 
metriipfiusmatricis. Matricis longitudo 
funt ejufdem feptem diametri , fed harum 
unam occupat, cylinder capitatus, qvi ab 
infra inmodulumimponitur & ftylo ferreo 
tranfverfim dudo impoficus detinetur. Li- 
gnumalligatur veluti penna pyrobolo, & 


` ibi ejusalligatioincipitubi pulvis integerin 


pyrobolo incipit, & procedit perorificium 
pyroboli,& qvidem craffius eft initio,dein- 
defenfiminacumen definit, eft longum fe- 


Q 4 pties 
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ptiesactotus femel pyrobolus , ita libran 
debet, ucfià pyrobolo recefleris ad. unan 
quartam partem pyroboli & per id pundi 
ex filo appenderis, eqvilibrec.. Perforatu| 


pyrobolus per fuam axem , fed foramint| 


qvod conum non cylindrum imitetur , oe 


foramen uitradimidium 


re deber. 


Mareria pyrobolorum in hac fe habet pro. 
portione , qvz priùs bené conteri deben 


pyroboli excu. 


deinde per partes modicas infundi chart | 


pyrobolari, ac trufillo comprimi æquabil 
compulíumalleilignei. Iníeqventi tabu 


la loco primo ponitur pondus pyroboli, | 
nam proqyalibet ejus gravitate diveríailli 


us eftcompofitio. 
Pondus Py-| Nitri. Pulveris. 
oboli. 
Loton, lot, 9 16 
2 8 junc. 8 
3 9 1j 


Sulfurise |Carbonum, 


4 junc. 6 lib, 1 


5 3 femisunc. ro 


6 3 (emislib x 


7.3 fem. 
9 | 4 fem, 18 
9 |i lot f.18 
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libra] ji. rr unc, 3f|unc, a8f[unc. 3 june. 4f. 
d. unam n 3C 18 3 lloc. 9i 
 pundi 15 [lot 6 if. j june. 5. 
forau) ^ 14 lanc. 3 ií, lor, 6i |lot. 16; 
ramine | 15 ot, 5 lot..13 | 7 10; 
XT, lec 15 Jünc. 2flunc.ió "unc. 3 doj. 
xcu! ay [unc. 7 |lot. 5 junc: x unc, 3 
| I$ af. 
"et pro. 10 3 


deber, 20 junc. 6 unc, ó | M z 
chart 2t 6 lot. x 1 3 
quabil 22 9 4i|nc. 1 3f. 
us iac ue, 1| f 
oboli, | 24 lunc. sf lot. 103 lot. 25 af. 
rÍa ii ag | 3 lunc. rof. 21 7f 
| 26 4 5| 3t. 7Í. 
xd 27 if Hom, 2f. 1f. 
| 28 3 7 2 i 
1 z9 lot. 94 10 | 3 1f, 
avi Mh 30 | 9 lot, 19} lot. 6; if. 
Asl 3i unc. 6 il unc. 4f 1 
z [em 32 i2 junc. 12 9 8 
ac, 3| Lib, rzj|ot. 16 |lot. 25 7 6f, 
10.3k, unc, 15 junc. 14 II $ 
RAISES H 3| ni. 7 8 
fedra 2 | $ | nf. 7 8 
lot 22 4 13 | 6 sf, 
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2;|unc. 3 unc. gf, unc. 6 lunc, g 


l f) 
2i lor. 42 


3j os 


I4 lor. 10 i| 


1j ó 


ignem non facilé concipit. . Alii pro mi 
mis accipiunt, Pülveris-Carraunici triti lo 
72, Carbonum lot zi, Sulfuris triti lots d 
antequam materiam itrpyrobo 
deponunt in cellario per horas duas, util 
quantüm humeícat, 
piunt loc. 38. nitri triti 5. lot, fulfüris tritijot| 
6. pulveris fini, carbonum lott i2, Pro me 
ximis144.loc nitri;22. lot fulfuris;so. lotar 
bonum & hzc tortisfima eft compofti 
Pulveres fi fint debilesica roborant, diluyn 
aceto & leni igne coqvunr, & quod fuper 
natat rejiciunt e reliquo formant modol 
pradi&o pulverem. 
boli impofiti palo vel columna ica ut l 

goun 


31 
10 


Hac pofuimus ex Artelleria Sylvii, aj 
tamen pro parvis pyrobolis usque adyn 
quarram loconis, Pulveruni unc. 32 Nitr 
vac. r4. Sulfuris unc, 4, Garbonum unc: 
Pro majoribus nitri i4. Sulfüris unam dim 
diam, pulverumtres, Carbonum 6. Promis 
ximis, Salnitri 8, Sulfuris z Pulverum i 
Carbonum 6. Ec in accenfionibi 
chartam ovi albumine tindam , hec enin 
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goum eorum dependeat, & pulvis affundi- 
?| tur accendicurque, tum furfum evolant, 

E Qvod(i non fit necefle pyrobolum evolare 
vii. Ali aut procurrere , non opus etiamerit illum 
adum terebrare. 

3. Nj ^ Cafimirusdividit pyrobolos in, Majores 
n unc; & Minores. Hi funt quorum diameter non 
m dini. excedit diametrum globi mofquetarii, hâc 
Promis) enim meníurantur diametri pyrobolorum. 
rum y| Majores duas dictas diametros excedunt, 
idhibet | Pro minoribus hec proportio eft moduli, 
xc enit| altitudo continet feptem diametros orificii. 
romit| Proore pyroboli affumitur femiglobus, cu» 
triiili| jusdiameter erit quatuor partium fi in fex 
lots, 4| diviferis diametrum orificii; crasficies mo- 
Dgeritt|. duli fuperiüs eft tertia pars diametri, infe- 
sutal! riüsautemtotius diametri. Vel fit altitudo 
us Xi moduli o. diametrorum; exhis due dentur 
trita! ftylobateíeubafimoduli, Pro majoribus 
Prom»| moduli hoc modo fe habent, accipitur dia- 
lotam meter globi plumbeilibre unius; & dividi- 
ipfis tur in partesroo. ex quibus partes feptiesre- 
dilum| petiez fumantur pro altitudine pyrobolo- 
d fup rum juxta tabulam fequentem, quë per ex- 
jodo]  perientiam compofita eft. 
t py. Diameter à 2—4 6 $ 1o x 9 20 2f 30 3f 


func, j 


4 ut li Particule 100 p806 9492 91908986 84 82 80 
goi Diameter 40 4$ 50 5p 6O 65 70 75 BO 85 90 9f 100 
Particule 78 77 75 73 71 69 67 66 64 62 61 f4 57 
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Piftillus æquè longus atque modi ^? 
eum bafi, crasfities ejus,fi orificium mod] tUm 
in octo partes diviferis, (ex partes, Majon 98€ 
pyroboli fiuntex ligno, cujus crasfities py Uo 
feptima diametri, in minoribus veró cra, 35] 
ties papyrioccupac octavam partem dq i6: 
metri. lavi 
Quó pyroboli majores, eó lentiore lum PTOS 
materia farciendi, qvo minores, fortiori, | 


neat 

Compofitiones probatæ pro pyroboli |.— S, 
Pro Pyrobolo Nitri 4^ Carbonum Sulfuris | TUS, 
libico aut Go lib, 3o b. z0 ib, 1 | orea 
so 40 30 30 18 7 | divi 
20 19 4» | 26 12 nor 

5 17 22, | il D maj 
go 6: 20 9 aliqi 
28 6| J| Ss ; habe 
: P vem dud o pec EU. pulf 
M 6 - > Mo re 

1 palv, | 6 2 pulv 
Profemil,].19 38 Ni m Carbasuhh s 
le i2 Xo Mott jo ort 24 of, 2 lits i us 
xiíx s oae e) i gm 
2 I 3o 4 | 465, 
Pro femilot, Yo 9 I1 > 
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modii Nifi fuerit pyrobolus perforatus, in al- 
nimgjj Um nontendet, Bonum eft autem fi dum 
Majon oneratur, ftatim in co foramen formetur, 
icies pan quód deber occupare in longum duas ter- 
ròca, 1125 partesaltirudinis rotius pyroboli : cras- 
em qj, PES cjus prope os pyroboli habec duas o- 
dlavas diametri moduli deinde in conum 
jore (m, Procedac, ita tamen ut coni vertex abfcin- 
datur, & ipferior latitudo foraminis conti- 
neat fexcam partem fuperioris latitudinis. 
roboli| Species pyrobolorum has ponit Cafimi- 
fuis (fus, 1, Vulgarium, inijs dempta parte qvae 
19 — |orealligacur;refiduum corpusin trespartes 
7 | dividitur, infra duas partes ponitur in mi- 
i2  horibuspyrobolisorbiculus chartaceus, in 
g majoribus ligneus, & bene ftabilitur, atque 
9  |8liquoties perforatur, alioqui materia non 
y | habendo obicem conflagraretin aerem ex- 
8 
à 


FTON, 


“7 | pulfa,quare etiamab extra locus ille fünicue 
|lorcligerur. — Refiduum fpatii completur 
| pulvere vivo qui comprimi non debet, Se- 

Ls cunda fpecies, cum tres pyroboliin eundem 

E. tubum inferuntur, fed ia, ut fecundus intra 
j| Primitubum contineatur , tertius intra fe- 

T—— | eundi qvocircaymajorem divide in tres par- 
| $,ejus minoroccupet unam, media duas, 

ut fint proportionati, eo maximus lenciori 
mate- 
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materiàonerandus. Tertia. Aliqvotp. 
robolosminores fupra pulverem granuli 
rum recipit, fedica, ut major fuam propor 
tionem retineat, , ut veró in alcum feratur 
debet haberealligatam fibi perticam. P 
ligno leviatqve ficco ; cujuímodi eft pins 
um,abies,ilia, Longitudine pyrobolur 
feptics excedit, vel ad fummum odlies, li 
usillà parte; qvà pyroboloalligatur. Qui 
attinet pondus, fi à pyrobolo receffumg 
duos feceris digitos, &appenderis, facic 
qvipondium. Vel fic procede;fit pyrole 
Juss, v, g digitoslongus, adde 1. fuot 9, d; 
9.in& dabitur numerus digitorum pertia 
Poffünt etiam parvi pyroboliabíquepa 
ticis evolare,fi illis pinnae adapcencur,vei| 
fagittis,fieriille pofluntex ligno levi, di 
papyro conglutinata, & decuflatim dilpo- 
ni, longæ duas cercias pyroboli,craff uns] 
veli. octava diametri pyroboli. Hic veroo 
lumne imponatur;füpra qvam exrenfa fli 
fint ferrea ut intra illa pinnz iogrediantu 
quo fa&o, accendarur, Sivero folum tri 
pinnas applicare volueris, habeant illælor 
Situdinem pyroboli, & ultra os illins a 
unam diametrum promincant, & lare fu 
fzmidiametrum , cüm accendenda eruh 
i prat 
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przdi&te columne imponantur , vel loco 
pertice: globus ferreus qui adæquer orifi- 
cium e filo ferreo fufpendactur, hic pyrobo- 
lum diriget, 

Krrorescirca pyrobolosutevitentur, ad 
liec pocisfimümadvercendum, 1.Ut moduli 
debiram obtineant proportionem. 2, Ne tu- 
binimis crasfi aut nimis fint tenues. 3. Ad 
tubosadhibeatur charta dura, fortis,medio- 
criter ficca, arctisfimé conftricta. 4.Collum 
pyroboli optime ligerur & glatino ungatur. 
; Cavendum à carbonibus factis ex betula, 
quercu, larice, multa enim illis terreftrei- 
tas ineft. 6, Compofitio ipfa materiz, nec 
fit nimis ficca, nec humida, cùm inrrudicur 
in pyrobolum,quo circa velpingvedine ali- 
quà, vel adufto vino refper gatur. 7. Dum fic 
oneratio partes femper imponantur qua- 
les materix ; zquali impulfu; pondere fem- 
per malleus in crufillum adigatur. 8. Fora- 
men per ipfum axem cylindri pyrobolaris 
procedat, 9, Pertica ređtisimeæ fint, & abs- 
que ulliscuberculis. 10, Preparati pyroboli 
neque in loco valdé ficco, neque in humido 
alferventur. 1r, Cùm accendendi funt, per- 
pendiculares horizonti collocentur. 

4. Pyre- 
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4. Pyrobolum formare qui ad deflinatum 

currat locum, 

Fit pyrobolus qvalem defícripfimus te. 
rebracur, alligatur fiftulz ligneze;deindefü- 
niculus zqvalis extenditur víqve ad locum 
deftinatum, vel, quod melius eft, filum fer- 
reum;illi dicta fiftula cum pyrobolo induci- 
tur. - Pyroboluscarecligno, qvod aliàsilli 
foleradjungi;& doríolocum deftinatumre- 
fpicit, fcu illâ parte, quà eft claufus, accen- 
datur, currit juxca funis dibeaionem, Hoc 
modo currensdraco formari poteft, 

y. Pyrobolum construere , qui aliquoties 
edat firepitum, 

Poftqvamimpletus eft pyrobolus måte- 
ria propriâ infunditur illi pulvis integer de. 
müm clauditur fortiter pyrobolus;& pulvis 
vivus infunditur, ad quem pervenitignisef- 
ficitur ftrepitus , fi volumus itaqve plures 
audire ftrepicusdum oneramus pyrobolum 
materiá;alternatim imponatur pulvis cum 
materia, v. g. materia ponitur altitudine di- 


giti, fupra illam tantundem ponatur pulve: | 


ris, & fupra pulverem materia, & fic dein- 
€eps. 
6. Conllituere pyrcbolum ut eat vedet, 
Quomodo conftituendus pyrobolus, ut 
proce 
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procedacad certum locum , pauló antè di- 
ximus :alligetur itaqve predicto pyrobolo 
alterficu contrario, ut ibi fcilicet prior pe- 
dem habuic, hic habeac orificium , & bene 
conjungantur, uc poftqvam prior exuftus 
fueric, qvi ad terminum praefixum curre- 
bat, hic accendatut;& à cermino recurrat, & 
ficvidebitur idem iviffe & redire. 
7. Pyrobulum formare qui circulum igneum 
efficiat. 

Formetur modo przdido pyrobolus, & 
per medium ligetur fune, qvem in manum 
fumptumagitain gyrum cum accenfo py- 


| robolo. Vel, Pyrobolum perforatum alli- 


garegüle oblongz in tranfverfum, ut cum 
eacrucem efficiat, alteram extremitatem 
regulz facto in ea toramine;ut circa clavum 
liberrimé volvi poffit;clayo impone; & ac- 
cende, 
8} Facere ut pyrobolus infuo curfu deferibat 
: fpiram, 

Numero quartooftendimus modum quó 
perre&tam lineam pyrobolus ad locum de- 
ftinatum decurrat opefili ferrei , hoc filum 
fifit cortuoseinflexumac fpiraliter,fpiram 
defcribec pyrobolusillud percurrendo, 


R 9. Fi- 


244. PARS VI, PHYSICJE 
9. Figttras varias ex igne ope pyrobolorum 
jormar Ci 
Sit v. g. Aquila ignea exhibenda, paren. 
tur duz tabulz lignez &qvales:..1nugaex. 
cindatur Aquila ira; ut foramen inalla Excis 
fumexhibearagqyilam: à parte cabulz por. 


tica, alligentur qvorcudqve pyrobolt non | 


perforati ,obverfi fuis:orificiis versus cen. 


tram tori occulati.poítrabulam;, hocfado, | 


altera tabula applicecur integra, qvz pyi- 


bolosà retrócoacludat, latera vero tabula. 


rum occludantur , ne perilla posfit ignis c 
volare. Accendantur pyroboli;ignisaqyi 
lam -noclu reprafentabic:. | Aecendendi 
funtómnesfimul pyroboli per incifum ca 
naleminunazabula factumqve pulvete. lp. 
fe. eciam pyrobolus poterit v. g. crücem ef- 
formare; qve duret momento, fiincrucam 
inparte aligya perforetur. 
Io. Vetare i aqua poteff pyrobolus, 
N 
tus, ü accepíus aquae injieiacur. 
l1. Globu cU (abtotim aqua fpargendi ignem, 
exhibere: 
Glòbustorneturex ligao molli &leviti- 
liefed fircavus me erastides folum refte 
unius digiti :. globus vero fit bipa;marisaur 
amplior 


atabitinagvapyrobolus non perfora, | 
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Tn amplior, habeatq; digitale oftium per qvod 
impleriposfi. In circum autem globus 
aren: ^ exiguisforaminibus terebretur, quibus ap- 
aex | plicentur pyrobolipleni vivo pulvere in 
.€Xd*;— medio perforati., ut foramen illorum re- 
epon  fpondeatforaminibus globi, &in foramina 
anon) globififtule inferancur facte ex lamina al- 
Scelse |' ba,intrentqve pyrobolorum foramina, at- 
fado, | gvematerià feqventi qvà globus farcitur, 
Dy | impleantur, : Materiaautem hec eft, Rec. 
bula | 32, loct, liquefacti & poftea triti nitri lott, 
oste | fulfuris, 12, lorc, pulveris Cartaunici triti, 2, 
agui | LoteCarbonumtritorum, :. lott, ferraturz 
lei | ligni; mifceantur, addito oleo lini qvantùm 
nca | faris, & his globusfortiffimé compingendo 
elp | impleatur , alioqvi periculum creabit ac- 
mei | cendenti fi non fuerit materia condeníata, 
XC] | claudatur globus, fed orificio inferatur 
fiftula ex alba lamina crafía eagve im- 
| pleatur fimili materià benè-conftipata, 
fora. | hoc facto, corusglobus in.pice liquida mer» 
gatur , undeextra&tus & reficcatus accen- 
nm, datur &aqvæ injiciatur. Ue veró ejaculetur 
^. | pyrobolos veros, locoillorum vivo pulve* 
V^. reimplerorum alligentur pyroboli veri.Ut 
eft ^ ipfineglobusdifliliat; ante materie impo- 
sait | "firioneminfundatur large pulvis vivus. 
plir Rz 12. Tubi 
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2; Tabifepiuspyrobolosejicientes parari 
pofant. 
Fiat rubusée ligno craffo,cavitas nonper. 
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meet fundum, latera crebris fed tamen å fe | 


diffitis rerebrecur foraminibus , üt antror« 
{urn fpectencomnia tubumqve obliqvéper. 
meent, ^ Materia qvàimplendus eft cubus, 
hzceff. | Rec, partes ;2. nitri prius foluti& 
pofteä triti. Partes8. fulfuris criti, partesg, 
pulveris triti partes tz, fariozlignez. Ifta 
omnia fimul permifce, in lareralid foramina 
pyrobolos infere qvipertinganr ad cubi ca: 
vitacem, qvi ramenà fe diftent ne fimul ac. 
cendantur, admove tubo ignem. 
n. Pyrobelus llellutas DUM 

Stelle uc ex pyrobolo evolenc; forman- 
difunt é materia globuli, fed illispulvisfub. 
jiciendus eft vis fus uc illosejiciát. Materia 
globülorum haceft; Rec. Pulveristritiun- 
cias. unciás 4 nitri & mifce , adjice unc. 1C. 
materiz infra flatim dicenda; &aqvà glu- 
cinis fubige ut fiant globuli ; qvi quamdiu 
füpt madidi in trito pulvere revolvantur, 
Materia globulorum hoceft (hos globulos 
predićti cubi foraminibus priùs infole ficca» 
tosintrude) Rec, unc. 1o. fulfuris, unc. 6. ni- 
trj pulveristritis. Hæc omnia liquefcant 
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adignemremifcendofemper. Materia li- 
quefada fuper orbem ftanneum pulvere 
confperfum effundatur, durefcet, ex hac fi- 
ant globuli, Tubi preparati orificium pice 
ligvefadaclaudatur, led cave ne dum hzc 
materia liqvatur ,'crepent carbones. Vel. 
Promateria ftellularum. Rec, Sulfurispuri 
partes huicliquefacto, adde 3. fufi nitri; & 
gür bene fuerit permixta materia adde par- 
tes}, pulveris Cartaunici;huic toti adjice no» 
vem partes faring ligoeæ, & omnia fimul 
{upra carbonesfolvantur. Alij conficiunt 
has ftellulas, Rec.Salnitri parces 13 fulfuris5. 
pulveris 7. coqvunt lento igne ut materia 
concrefcat, ex illa faciunt globulosatq;ex- 
ficcant, hostingunt oleoacvolutatos in pul- 
vere trito immittunt pyrobolo. 
14. Jgneam pluviam exbibere, 

Rec, Salnitriunc 4, Pulveris]b. x. fulfüris 
lb.1. carbonum aliquantum , bené trita ac 
permixta omniafolve adignem;forma glo- 
bulos, eoíqve pyrobolo immitte, - Vel 
Rec. Salnitri partes 10. pulveris 6. fulfuris | 
3. colofoniz 2, vitri t, Vel, Rec. fulfüris 
partes 3. liqvefacto ad ignem adde nitri 
partem 1, ac permifce,ctum remove ab igne, 
infunde pulveris triti dimidiam vitri di- 

R3 midiam 
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Vel, Rec pulveris triti unciam: mice cüm 
aliqva materia ex fupradictis  & bombicem 
cocam in falnitrio predi&tis imbueac for- 
ma globulos. 
y. Olam conficere quaex aqua ignes ejas 
culetur. 
Materia prohacolla erit. Rec, Sulfuris 


partes 9, Salnitri:z. Salicis putridæ g. — Vel | 
Rec, Salnitri partesio. pulverise. fulfuris;, | 
carbonis3, Salisr. rafüree lignis. Globuli | 


autem parvi lignei qviinaqvam injiciuntr 
hácmateriàfarciuntur. Rec. Nitri lott.é 
pulveris lott, y. fulfuris 3,mifceantur, & olco 
fubigantur., 

16. Ignis validus quidiu ardet, 

Pro tali igne ut per juftum fpatium duret, 
beqve extingui facile poslic. ` Rec. i2, lott 
therebinthing communis, 24. lote Colofo- 
ni five picis Grec. 1z. lort, picisalbz. s, 
lott picis navalis, Coque lento igni fedcau- 
tè, cavendo flammam & fcintillas , donec 
folvatur in aheno femper mifcendo,tum ca- 
nabes enté inftar funium intortas immerge, 
atqve inollam ferream injice, accende: du- 
rabit ignis per horam & dimidiam , qvi ven- 
tononextingvetur. Vel Inpredidia ma- 
teria 


a 
li 
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cecum tëñia funes veteres laceros intinge, & in glo- 
bicem! bumcontrahe , qui dumadhuc mollis eft, 
c for- perforetur ut haftæposlit imponi, &illa e- 
levari, fed ne materia defluat in terram,fup- 
jw | ponenda eftícurella ferrea. Quodíi velis 
|. habere iguem quioleat. Rec, Terebinthinz 
ifürg | Venecz lott z, Cerz flavee lote. 1, thuris lott, 
Vel | 2. Storacis calamitz locc. r. aflz dulcis lott, 4. 
furis} | cum cautela omnia folve ign: permifcendoe 
lobui | Lum infpergantur contrita rofarum folia , 
unur | &totamateria lino permifceatur, ut globus 
otg | fieripoffin qvi dumardebit olebit, 
t oleo 17. Multos [tul idnes excitave, 

Hoc facile fic, fi duxeris palverum femi- 
tasad fingula qv: cupis accendi, - Sed bæ 
jure, | femiteperaerem duci non poflunt. -Igitur 
lo: uey’ g pluresaccendas candelas: Filumful- 
dofo. |  furacum jun&tum filo neo per plurium» 
x6 candelarumlychnoscircumducatur, mira- 
doau- |  biliorautemaccenfio videbitur; fi filum ad 
lonec, fene(tramdomüs deducatur, in qva vitrum 
me. Uftorium fit collocatum, =: Pro fulfuratio- 
jerge, | De autem fili Rec, Sulfuris ott. z.&ad i- 
“á dü- gnem liquefac, adyce dimidiumlottauripis 
ive  gmentiflavi , & cria cochlearia olei oliv, 
ime Vel; Rec. Oleitercbiothinz dimidium lott, 

terii R4 tan- 
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tantundem olei fpicz, ubi hzc fuerint ad j. 
gnem calefacta, imponatur dimidium lor: 
Storacis calamite minutatim concifa,& per 
hanc materiam filum trahatur triplicatum, 
Verümadhuc mirabilius negotium proce. 


det fifilum fequenti mixturà (aturetur, tum. | 
enim à (ole fine adjumento vitri ignem con- 


Cipiet. Pro qva Rec. Camphoram, fulfür, 
oleumterebinthi, oleum juniperi , oleum; 
vitellorum ovorum , mollem picem, colo- 
phoniam, vitrü,füb portione eqvali, &du. 
plo plusaqva vitz quàm uniusde pradidis 
adde modicum arfenici & tartari, — Ex his 
contere, qva poffunt conteri, ac phialz vi. 
trezcorüicte, beneqve occlude , tunc fepeli 
infimo equino per 21. menfem;poftea difti. 
la & aqvamcollige, cui adde ftercora fica 
trita columborum, cumijfqve permifce ad 
ubgventi confiítentiam, hâc mixcurá filum 
craffumillinatur,. Vel. Rec. Fimum co- 
lumborum bene ficcatumac tritum , adde 
tantundem optimi pulveris, & olei cappa: 
rorum, ac omnia inmodum ungyenti com- 
miíce. 
I| Draconem formare qui ignem 
vomat, 
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Formerur exqvacunqve materia conca- 
yusdraco, In mandibala inferiore ftatu- 
atur lampas, cum lychno:cralfo & forti 
flamma. Hoc facto accipiatur circulusli- 
gneus & intra draconem perpendiculariter 
fufpendacur; ut centro lampadem reípiciat, 
circulo autem per circulum alligencur tu- 
buli exaliqua folida materia confedti qvi o- 
mnes dirigantur concra flammam lampadis, 
habeancqve foramina accenforia,onerabun- 
tur autemin hunc modum... Primó, valdé 
modicum pulverisimmittatur , qvod umi- 
ciat cancüm ejiciendz paulo ultra flammam 
lampadis materi, deindé levisfime aliqvà 
re pulvis claudatur, tumrefina dura in pul- 
veres redacta , copiosé infundatur. De- 
mum filum fülfuratum circumducatur per 
foramella omnia àccenforia. Hoc enim, 
fiacceníum fuerit femel, tubules per ordis 
nem accendet, qvi refinam explodent in 
flammam ; à qva refina accenía procurret 
ardens cum fumo.  Poterunt autem duo 
velplurescirculiimponi , ut tantó diutiùs 
flammam*eruaet Draco. 
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19. Jgneum elobum ape tormenti bellici ta aeren 
projicere, 

Teratur libratormentarii pulveris, tertia 

parsnitri; bineunciz fulfuris; totidem co. 


lophoniæ, Hisinunumconfüfis;; ac utcun: | 


qvein formam globi redudis , :fuperindue 


eraflam telam, hunc globum impone cavis | 


hemicyclis ligao-incifis, & ligneo. malleo 
concure, ut globus inftar lapidis dure(caj, 
mox funiculis circümligetur;ac inliàvidam 
picem mergatur. ter quaterve ut:robuftior 
evadat qvàm posfit difcer pi abimpezu: Po. 
fttemó ftylo ligneoter per centrum trajici 
atur, & foramina trajectionis pulvere im 
pleantur. Sit preparatus globüs tormen: 
to bellico fupra pulveres injiciatur. 
20. Pila fub aqui ardens. 

Pulvis pyrius optimé ceritur, & cribra- 
tur, ex hoc pulvere Rec. partes, excolofo: 
niaz, ex nitro 3,ex fulfure 1, omnia cerantur, 
afpergendo naphtà , five liquidá pice Ki- 
tram, ex ea tantum inftillando donec pul- 
veres pradi&ti & intra afperfionem permi- 


xti digitisadhereant, Exhacrmateria acci | 


pe particulam & accende & vide, fi juftó po- 
tentiusurit, adde aliquid colofoniz,falnitri, 
fulfuris : fi veró langvidior flamma, adde 
pulverem. Hac mixtura telå craísà involui- 
tU, 


? Aerem 


; tertia 
mM co. 


Jtcun | 
rindue 
* cavis | 


ualleo 
"e(cas 
vidam 
ufttor 
x Po. 
raji 
'€ im* 


CD | 


ribra- 
olofo» 
VA 
e Ki- 
c pul- 
ermi- 
| acci» 
tO po- 
[nitri 
adde 
rolui» 
tur 


ARISTOT, MECHANICA, 


tur, & füniculisar&té colligatur, ac bullienti 
immergitur pice; & reficcatur, ac rurfus telà 
induicur, & piciucancéillinitur. Ubi bene 
fuerit ficcata, foramen modicum in hoc 
globo aperitur, cui pulvis infundirur, & 
cùm opus fuerit accenditur, & ubi bene 
concepicflammamaquzinjicirur. "Aliqui 
communem pulverem quantüm manu ca- 
pere poflunt celà involvunt, & funiculis 
itcingunt , & ferventi pici injiciunc, & ubi 
beneconftrinxerunt;alià celà induunt& pice 
illinunt. Tum foramenaperiunt modicum 
ufqueadcentrum, denig; innatancemaqus 
globumaccendunr, cumpila grandi impetu 
diffili— Alit mixcuram faciunt ex fulfure, 
colofonia, falnitro, vernice, & his quadru- 
plumpulveris admiícent, adduntq; cerebin- 
thinam, & vernicemliquidamyKitram, olei 
lini; &aqvavitam optimé repurgatam,utile 
là pulveres fübigantur, hzc mixtura globo 
indita vehementer inflammefeit & procul 
flammas Jaculatur. 
21, Flampam projiceremanuin aerem, 
Rec. Colophoniam, thus,vel füccinum,& 
contere infübrilem pulverem, atq; in tuam 
palmam effunde, in ead emq; manu cande- 
lam accenfam inter digitos habe. Tumfur- 
fum 
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fum jaca pulveres di&tos ut in flammam 
candele incurrant; accendentur & in aere 
ardebunt. 

22. Cameram fubito flammá implere, 

Sit. camera bene claufía & lucem exclu. 
dat, inea coquatur crematum optimum in 
quoeítíolura copiofa camphora, coquatur 
autem fuper carbones & tam diu. donec to. 
tumexhalec. — Siquiscumaccenfa candela 

SN; reíTus tuerit, totus.aer in camera infame 
mabitur, 
25. Candelam facere ex alacie, 

Scindacur camphora ip particulas oblon: 
gas, quz deinde lintgolo involvantur uc fe- 
cum perordinem jungantur ìta ly chnocon- 
{tituto affundatur illi aqua die gelidisfimo 
ut folet cera vel {cbum affondi, uc congelet 
efficiatq; candelam, qua accenía ardebit, 
Fac etiam colliculüm ex nive & illi particu. 
laminfige camphorz, ardebit & nivescon- 
fumet, 

24. Globulus vitrem faciet in igne fr aor? fclopt. 

Fiar globulus vitreus concayus magnitu- 
dine avellanz , impleatur ad dimidium a- 
qvavità five cremaro cum falnitro feu ace- 
to, & claudatur hermeticé, poteft folum 

acetum, auc nitrum aqvà mixtum infundi, 
atque 
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(nam | atque imponatur carbonibus calidis non 
laere |  ipnicis, 
25. Ex uno pyrobolo in altum fublato plures 

i euvlare poffunt, 
Xclue Hocutfiat.dum pyrobolusoneratur ma~ 
umin | teriàconfaerà, eftqueillà impletus, fuper- 
uaur | fundaturaliquantum pulveris vivi & illifue 
sC tos |. perporantur aliquot pyroboli exigui ut à 
ndela | pulveredifiiciaccendiq;posüirt, —Velcer- 
fame | té poftquam formatus eft grandis pyrobos 
lus, perforetur aliquoties inlatere, & parvi 
pyroboli applicentur ut per illa foramina 
blon: | accendiposfint. — Velidempyrobolus mae 
hee | gnusarctisfimé aliquoties in medio fuicons 
com | firiosatur. Velincodem magno interma- 
fimo | teriam aliquot locis ponantur orbiculi ex 
gelet | charta conglutinata, Sedin medio aperta. 
ebir, | Imponi eciam loco charte tuppa poteft; 
üc | Aliquando etiam imponuntur pyrobo!i 
con- | perforatitres auc quacuor intra alium , mi 
noresillo ut fe füccesfivé excuciant, His 
Gp | autem pyrobolis qui in altum mittuntur 
nitus | non femper necefle eft alligare caudant li- 
ma. , gneam:fed(ufficitintra tübum ligneum po- 
ace- | licum ponere, ira amplamut intra illuni Ji. 
lum | beréposfit procurrere pyrobolus,& tubum 
ndi, | verífüs locum deftinatum obverterc, pyro- 
que | bolumqueacceudere, 26, Ro- 
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26. Rotam igneam cum fvagoribus exhibere, 
Fiat tabula lignea rotunda fuper axem 
fuum libere verccaliter mobilis, per lim- 
bum ejus affigantur pyroboli planitiei eju 
adiacentes, & unius os refpiciat pedemalte. 
rius; finguli eciam in lateribus perforentur, 
& foraminibus apponatur pulvis viyus in 
vaículis chartaceis optime clauíus cantó 
majorem deinceps faciet ftrepitum , accen. 
datur pyrobolus; rota volvetur , & fieren 


26 


plofio;hoc confumpto accendetur fequens 


& ita déinceps, 
27. Candela [pins potes? explodere, 
Fiat tubus ligneus materià aptà onuftus 


inlateribus fæpiùs terebratus , & finguli | 


applicetur foraminibus pulvis conclu(us, 
ut dum candela defuper accenfa ignem di- 
mittit, jam banc jam illam accendat explo» 
fionem, Simili modo formatur gladius, 
Fit enim tabella in forma gladii , in ea ptr 
longum excavatur canaliculus. & materia 
pyrobolari impletur, ducuntur deinde ex 


lateribus obliqué canaliculi ad hunc prio- | 


rem & implentur pulvere , gladius quando 
opusericabapice accenditur, 

28, Pyrebolus in acre fe agitabit, | 

Pyrobolus more confueto ain | 
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tà; de qua füprà ; oneretur, fed dum ad me- 
dium. pervenitur, imponatur orbicólus 
chartaceus perforatus, eum: mareriz conri- 
nueturinjcctioy & ficut in altera parte fór- 
matum fuicitain hac formecür orificium, & 
pyrobolus ucrinqve perforétur non perve- 
niendoadfinemfedpropemedium ex late. 
re. perforetur & explofiones applicentur, 
Accoredetur Jam uc poffit pyrobolüs per 
funem prócurrere, & utrinque accendátür, 
dabit mirosfaltus; 
29, [quem mittere pér aerem, 

Rec, Colophoniz partem z, fulfuris 5, 
Salnitri3; omniaifta fübige olco ut habeant 
crasfi-üngyenti-confiftentiam, .-Hác mates 
riàtabum quernum imple; & accende; tum 
incubumfortisfimé infla;profiliec 1gnis ver. 
fus cam partem verfus quam tubum direxes 
ris Vel. Rec; Sulfur ,carbonem üliz fal. 
nitrum, omnia contere z qualicer,& in loco 
ficco relinque , hanc deinde materiam ac- 
cenfam projice ad locum deftinatum; 

3o. Cuff ula explodet fiaquaui effuderts, 

Ucexplodarciítula dum aperitur, coque 
modo fur cerrearur, facilé obrineri potefi 
inea fclopus parvus præpa 
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læ funiculoalligetur , dum enim portaele | tu 
vabitur,funiculusatcrahetur, & cuftodem cı 
attrahec , atqve excitabit explofionem,| ac 
Idem poteft fieri cum porraalicujuscame.| & 
rz. luapoteftferiuc ftatua qvepiam fo-|.— li 
lem femper refpiciacfi nimirumà rotacir.| da 
cumagatur intra cerrum tempus revolutio. |. ce 
nem faciente;qvales rote funt in horologi | 
is. Sedciftulain hunc modum explode, | ap 
Difponanturin ea'aliqvot pyroboli , qi 
fupdoincubentc & finc onufti folo pulvere, | 
| atqvefecum puluere fparfo conjungantun | rit 
$ Tum perlongitudinemciftule excendantu | 
d duplicatus funiculus lateribusciítule bem | dic 
alligatus,& à fundo ad digitos qvatuorele- | cai 
vatus,illiimplicetur lignücujusextremiai | qu 
unialligatus eft funisaccenforiusardensal | ac 
tera extremitas alligatur portulz cite, 
quz dum cifta aperitur elevat extremita- 
temunam]ligni& alteram cum igne depri Va! 
mitad pulveres.eosque accendit,quiaccenfi fat 
pyrobolosincepdunt, & fit explofio, Ut 
veró per affufionem aquze fiat explofio, ci- | &! 
ftula modo proximé di&o cum omnibussp- |. eft 
paratur, fed alteri extremitati ligni vafe |. illc 
lum ex]alba lamina alligatur , ut dum aque | ia 
infunditur, ligni eam partem cui eft alliga- 
tum 
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rtael&; cumdeprimar,altera interim pars cui funis 
ftodem| culus innexus eft elevecur , pulveresque 
onem;  accendat, Sed & ex eadem cifta poteit ignis 
scame.| | &aquaprofilire, abícondatur enim fons a- 
am fo>| liquisarcificialisintra cittam quales plures 
ota Cire | damuscüm Mechanicam circaaquam exer- 
olutio. | cemus, abícondatur & pyrobolus, adapten- 
rolog. | turicafuniculi ut dumciíta aperitur , fons 
plode, | aperiatur, & pyrobolus incendatur. 
is quii 3t. Ciffula corufcationes exprimet. 
ilvere, Refinam juniperi in cenuisfimá reduc fa- 
zantur, | rinamacparvula fcaculz include, cujus o- 
dant | perculum plenum fit foraminibus, ac in me- | 
&ben | dioilliuscandelabrumcui firmiter inhzreat i | 
orele | candela, jada jam fcarulam furlum verfüs M 
emitati | quafi velles projicere; erumpet farina & Hi 
ensal | accendetur, imitabiturq;corufcationem, "M 
cile, 32. In felopo aquam loco globiadhibere, m 
'emita- ld maximé fuccedet contra aviculas par- ji 1:13 
depri vascumévicinoin illas explodendum one- | 
accenfi! ratur aucem Íclopus communis hoc modo. 
, lk| Primó imponuntur pulveres modo debito 
fio,ci | &ficcáclauduotur chartà, cum chartà que 
buss | eftimbuta pingvsdine teguntur ne posfit ad 
vac. illos aqua pervenire, & rurfüs charrà ficca. 
naque | Tandem aqvis bombardz fiftula impletur 
alligi | &eharcà clauditur , acque exploditur ayes 


tum A $ aqua 
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aquà percuffæ in deliqvium cadunt ut ma- 
nibus posfint colligi. 

3. Iguemveddere per artem perpetuum, 
Anveréignis perpetuus fieri abarte pos- 
fir; alibi definivimus: hác apponimus mo. 
dum qvemaliqui habent pro magno fecre- 
to, & per illum fe putant poffe efficere igné 
perennem fic autemhabet, Rec, oleum 
terebinthine purum, & oleum fcorpionum 
quod vetuftisfimum baberi poteft, fir gul, 
partes eqv, &impone in lampadem vitre- 
am pede carentem, lychnumq;accommodi 
competenter craffum , atque accendelam- 
pas collocetur in vitrea tabula. & tegatur 
vafe vitreo inverío cujus orificium con 
gruat tabulz, atqueconglatinetur herme- 
ticéne aer fubintrare posfit; & habebitur, 
ignis perpetuus, 
34. Ignem per aquam excitare, 

Id potefteffici i, Rec, Calcem vivamre- 
centeré fornace excractam , fulfur , & ftup- 
pam, adjunge oleum benedictum , & forma 
globulos,atq ueinaqvam proJice, ardebunr, 
Velz. Rec, Ovum, & perfora corticem, atq; 
extrahe qvidqvid eft intraovum, & fulfüre 
vivo, calce vivà mixtisimple corticem, atq; 
cerà occlude, & injice aqua concipiet m 

Ve 
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Vel; Rec. fruftum calcis vive, & excava, 

atque cavitatem imple vivo fulfure, & con» 

tuíà vivà calce occlude , quo fado, expone 

pluvie, autinjicé aqva, accendetur. Vel, 4. 

Rec. calcem vivam, fulfür vivum ; adde ali- 
quid cerz & petrolei atqve cornmiíce, & 
globum forma, ut ardeat aque injice. Vel s. 
Rec. calcem vivam cum eqvali parte fulfü- 
fis, & ex his adjectà ftuppá forma candelam 
quam aquz immerge: Vel 6, Rec. partes 
quales nitri & fulfuris vivi; adde pulve- 
rem carbopnumtiliz, arg; omnia fimul per» 
miíce;his implealiqvem tubulüm & pondus 
illiaddeut fubaqvam posfic defcendere, de- 
mitté ih aqvam, accendencür & ardebunt 
fubaqva. Vel 7. Rec, Magnetem, & polla 
fi&ili plena vivà calce fepeli ita, ut fit ma- 
gnes in caleis medio,cláude optime ollam; 
& furnoihjice, ut materia incalcem redi ga: 
tur, übiextraxifti ollam ex igne, materiam 
in novam ollam repone ac ruííus ute clau- 
fam donec redacta fuerit in calcem caddi» 
dam huic, fi aqvam inftillaveris, reddet 
ignem. Vcl s. Rec. fulfur vivüm, nitrum; 
camphoram, fub partibus qualibus, adde 
calcisvive partem juftam;& omnia in mor- 
tário reducin pulverem, quem deinde celà 
$a involve; 
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involve, & olla fidili impone, atque argilli 
conclude, & in fole exficca. Tum furno 
comite & inftar lapidis concreícer, quem íi 
aqua pertaderis, inardefzer, Vel 9, Rec, 
Magnetem, adde picis lib, 4» fulfüris lib d 
& beneclaude, atque ad ignem leaem pq | 
horas 4. pone, quo clapfo tempore ignis per 
diem augeatur, & rurfus adhuc magis per | 
tertiam diem, demüm lencé refrigeretun | 
Haec materia fiaqyá afpergatur, ignem red. 
der. Vel 10. Rec.lib.1.concufi magnetisjfed 
calcis vivz ac picis Græcæ, atque (ulfurg | 
vivi, fing. 8, lott, que omnia reducla in pul 
Veres pone in lebete, unum pulverem ordi 
ne fupra alium, atque luto Cut.vocant) fa 
pienti munita omnia reponein furno, ma. 
ncantq;inillo per dies is. quo facto; exem. 
ptaminateriam iterum conterein pulveres, 
&iterum fornaci redde per dies 15. & hoc 
ipfum negocium tertio ioftitue, tandem in- 
venies materiam. concreyifle in lapidem, 
qvi gurcàaqyæ accendetur, — Velir. Rec, 
Calcem vivam itemque fulfar vivum, adde 
modicum cera, ac totum petroleo fubige, 
acforma globulos, qvi aqve ipnjecti accen- 
dentur, neque poterunt excingui nifi olco, 
35. Elam 
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3. Hammam inrotunditatem cogere, 

Accipe tubulum metallicum &:illi par- 
ticulam cerei accenfi immitte, & in fcütella 
collocaerectum. Hoc fato reple fcutel- 
lam fpiritu vini bene calefa&o ut accenda- 
éur, 

36. Stellas ioneas per aerem fpargere, 

Rec, Unc. r, ful furis; nitri partes cres un- 
ci; & tantundem pulveris, & tertiam par- 
tem unciz ex rerebinthina injiceatq; omnia 
fimul permixta folve igni , tum ftigefieri 
permitteytqve ex hac mafla globulos for- 
ma, Vel, Rec.Sulfürisunam partem, ħi- 
tri t,pulveris integri 1. & aceto fubigeutfor- 
mentur globuli; cumillos glutino firma, ut 
folidi fiant, qvos eodem glutino in unum 
globum conjunge;arqve tormentum onera 
fupra pulverem hunc globum ponendo ; 
qvem deinde ex tormento explode. 

37. Nummum areum'vi ionis in duos di- 

videre, 

Experientia fuccesfit in nummo «reo cui 
adjunctum fuit aliqvid argenti, & fic habuic. 
Infixz fuerunt tres aciculæ menfz, ut pro 
fulcris effent, illis fuperpofitus fuit nüm- 
mus przdi&tus,nummo tantum infüfum fül- 
furis triti qvantum capere potuit, atqve 
$3 flam- 
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flamma admota, fülfarqve permillum con. 
flagrare, qvo facto , nummus allifus tabule 


femelacicerum ut diffiliret, diffiliit, duos. | 


qvenummos licecegros exhibuit, 
38« Candela nec vento nec aquis cedet, 


Bulliat inprimis ellychnium in aqva aij | 
multum infufum eft nicrum , deinde (ice. | 
tur, & factum ficeum ardentiaqvà cum ful- | 
fure perfaodacur, deinde exficccetur , tum | 


Rec Sulfur, camphoram, therebintinz ref; 
nz,(ingulorum partem unam, colophoniz 
duplum, cerztriplum, & permifce, — His 
materiàlococera prezdiduminvolve elly. 


chnium. — Accendetur veróà foleardenti | 


Rec, Camphoram fülfur vivum > Eerebin- 
thing refinam,oleum juniperi & vitelli oyo: 
rum, picem liqvidam & colophoniá pulve 
rifatam, falnitrum,per eqvales partes, His 
adde arfeoici & tartari modicum, aqva ar. 
dentis qvantum fatis. Hæcin phiala vitrea 
per duos menfes fepeliantur fub fimo, fems 
per fimum innovando ; & materiam remi- 
Ícendo, — Fiet tenuis inftar aque, ut cvadat 
fpis(ior, infundatur pulvis fimi colunibini, 
& hác compofítione ellychnium toties im 
buatur donec efformet candelam. 
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39, Jenis in vireo poculo agud pleno deferri 
poteft. 

Rec. Calcem non extinctam, fulfur qvod 
appellatur virgo, camphoram & falnitrum, 
fingula fub portione pari, redige in pulve- 
rem & miíce , ac injice aqve. - Nec opus 
flammam admovere uchic pulvis accenda- 
tur, abipfaenim aqva inflammabitur. 

40. Poffunt incbarta pifces equi velut in 
aheng. 

Incortice recentiarboriscoquipulmen- 
tum eft RufticisinRuífia non novum, etfi 
faporem inficiant fed & incharta coqui pof- 
funt, faltem aqva bollire. . Golvolvatur e- 
nimcharta velin conum,ur camenaqva non 
perfluar, vel in aliam formam, & oleo bene 
imbuatur, tum [uper carbones abíqve flam- 
ma collocetur. & infundatur aqva & pifces, 
co&turaqveinftimuatur... Sed neqve flam- 
macandelecombures filum , qvod poculo 
ftanneoplenoaqvà, vcl ovo etiam circum- 
ligàtti; ita & cryftallo fuperpofitum arcté 
linceolum dicitur nonardere , dum cryflal- 
lus fic polita. 

4i, Candela extizifa faci pitte admota po- 


tell reaccendi, 
Sitin pariete fax ardens depidla;fcd fam- 
$4 ma 
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maejus fulfure tiogatur, huic fi candelam 
recenter exrinctam, & adhucigoe plenüm 
habentem ellychnium admoveris, fulfur in 
parieteaccendetur candelamqyve accendet, 
42. Ignem quifplampuere videbitur, 
Idfiet, fi intenebrisfaccarum albumdu- 
rum dentibus frangat. Vel. Rec. Carbo. 
nesligni tiliæ fubtiliter tritos ,'& inyolye 
goflypio vel ftuppá, uc formetur globusdi- 
giralis, illum putamini juglandis per diame 
trum foramen babenti include, atq;.accen- 
de, tum ori infere, atque in unum foramen 
infuffla, per aliud fcintilla profilient, 
43. Carbones vivos manu tratzare, 
Priushácarte manusarmetur. Rec. Vi. 
tellum ovi; adde illi gummi folutum, & mo 
dicum amyli,fiat ungventum, qvo manus 
imbuatur, & exficcetur ; tum impuné pote- 
ristractarecarbones, : Pannum etiam ajunt 
abigne nonmetuere, iungatur ovialbumi- 
necui tantundem fitaluminis immixtum & 
aquxíali. — Aliqvi manus abluere viden- 
tur plumbo liquido, fed deceptorié : Inpo- 
nunt enim tigillo fupra ignem fruftü plum- 
bi, & fübitó auferunt illud , ac tigillo infuns 
dunt mercurium, & illo veluti plumbo li- 
quefa&o manusabluunt, — Lignaillita alu. 
minc 
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mineajuncnonadmittere flammam , uti fi 
cruftà craffiore ex viridi ere inducantur, 
Alijad huncfinemaluméceruffam mifcent, 
&ex hisfaĝo ungvento lignaillinunt. Stro» 
phiolum etiam crematoimbutum concipit 
flabmam;fed (i dextré tractetur non com- 
buritur.  Hecomnia poflunt præfenti pro- 
pofitioni accommodari. 
44. Aquam ardentem exhibere, 

Rec. Vinum vetus, adde partem arfeni- 
ci, & dimidium de vivo fulfure & calce;hee 
omnia in alembico diftilla; prodibir aqua 
quz poftquam ignem conceperit , ardere 
nondefinet. Sed etiam vina generofa ca- 
letacta, fi chartà accensá inflammentur ars 
dent, 

45. Tgntsintra aquam ardens, 

Rec. Navalem & graecam picem, fulfur, 
tartarum , farcocollam, falpicrum, petrole- 
um partibus zquis,adde calcis vivae duplum 
& vitellosovorümfübeadem duplici men- 
fura,acrotum in imofepeli, Vel. Rec. Olei 
fulfuris, pecrolei, olei juniperi, falnitri pare 
tesæquales adde nigra picis , pingvedinis 
anatum, & anferum, ftercoris columbini,li- 
quidæ vernicis item partes pares, afphalti 
partes quinqve & immergetotum aqva ar- 
$5 denti, 
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denti, acin fimofepeli. Utyerò vehemen. | 


ter urat pulvis,adde illi cerciam partem ful- 
furisac picis nigra. 
46. Lampas in qualychnus mon exuritur, 
Non exuretur ellychnium, fi fiat exalu- 


mine plume, & indatur lampadi olei, attra- | 


hetignemélonginquo.fi fiat ellychniumex 
radice herbae didzaproxis, 
47. Pulvis aqua infpersus ardebit, 

Rec. Olei fulfuris, olei laricis, oleicedri- 
ni; picisliquidz, fingulorum uncias 16, lalis 
ammoniaci, vitrioli; cartari calcinati fingo. 
lorum drachmas 8. Magnetis calcinati, cal- 
cisviva ex filicibus fluviatilibus, fingulo- 
rumunciass. Haec omnia demerganuirin 
aqua vitz, &fepeliantur infimo equino per 
menfes tres remifcendo quàvis die quariá, 
tum coquantur donec fola fex fuperfueri, 
atqvein pulverem redigantur, qui aqve in- 
fperíus accendetur. 

48. Abignenomcomburi. 


Egimusde hoc num.4;. fed rurfus addi- | 


musunam alceramvé compofitionem, quà 
premunitum , ajunc pofle impune tradare 
ignes; & fic priorhaber. Rec. Althez quan. 
tüm fatis & miícecum albumine ovi , atque 


hoc ungvento manus imbue, atque exficca 
Al- 


3u gi. J 


PR 
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Alteraeft, Rec. Glutinispitcium partem as 
luminis tantundem, fubigeaceto vini, ut fi- 
acungvencum quo manus illinatur.. Aliqui 
folo malva fucco manus tingunt, 

49. Aquam fine iqnecalef acere. 

Impleahenum viyàcalce & fulfure fum- 
ptis {ub partibus aequalibus; quo fadto ahe- 
num occlude, & aqux impone, ita abenum 
ipardefcetutaqvam calefaciat, Sed ampli- 
us praftabit aqua ardens, que liquorem 
qvemcunqve rancüm noninflammabit, fi ei 
infundatur, aqva aucemardenseftaqva thes 
tebinchinz. fed ipfa prius debet accendi. 

yo. strepitum explofionis acere absque igne, 

Rec. Salem tartari (aliqui fumunt cru- 
dum tartarum)üitrum, carbones,fulfür;fin- 
gulorum partes xquales,& bene contereat- 
qve permifce. Tum aliquam partem hue 
jus mixcurz cochleari ferreo impone; atq; 
fuper candelam detine cavendo, ne à latere 
accendatur, fiec bulla que dum crepat, facit 
ftrepicüm fimilem illiqvemedit fclopusex- 
ploíus, 

sr. Ferrum accendere. 

Siferrum oleo benedicto inungatur , ita 
ardecut non poflit extingui. Oleum id præ 
paratur inhunc modum, & zquat virtutes 

balía- 
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balíami. Rec. Lateres antiqvosabaqvaim 
tactos, in parvas redige particulas, eafque 
igni fortiter excand «facias; atque oleo oliv, 
antiquo & claro in vafe vitreato corfitte, in 
eoqve maneant per dies feptem. + Deinde 
lentoignidiftilla,cum prodibicoleuminyi- 
troclaufo fervanduim, ^ Hoc ipfo oleo fi 
candele ellychniumimbuatur, aic Conra- 
dusGeíaerus in KVonimo; femel accenfum 
extingvinon poterit, nifi ellychnium relis 
gaverisfilo theriacà imbuto., ^kcontrario 
non accendetur lignum ; quod eft copiofo 
alumine illicam;auc erisviridi , dummodó 
crüfta erasfior illi inducatur & alumen ac 
cerufía pigmentis copiose immifceantur. 
FerrumabIqveigne candefier, Rec, Nitri 
libram dimidiam , vitrioli Romani libram 
unam inp pulveres redige ac permifce , atq; 
inalembico diftilla, prodibic aqva; cuififcr- 
rzumimmiferis, candceícet. 
$2. Ferrum candeld cuzfringere, 

Rec. Refinam laricinam , rafam , eleum 
picis, vernicem,fingulorum partes equales, 
adde tantundem cere novz, arfenici, & 
mercurii füblimati, facex his candelam, ace 
eende, fed cave tibi à fumo, quia eft venena: 
tus 
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tus huic candele ferrumadmove donec in- 
ealefcat, ubi refrixerit, fragileerir, 
$3. Candela ardens [altitabit, 

Rec. Carbonum coryli, pulveris pyrii, 
fingulorum uncias 4, Salisnitriunciam 1 ful- 
faris citrini drachmas 6, vini diftillati ali- 
qvantum cuiadde viíci ligneatorum muci- 
laginem, ex his candelam forma. 
$4. Varie compofitiones pro globis Aqvaticm, 

Prima, Rec. Salnitrilb, rPülverislortg; 
füccinilott 4. Sulfuris lott 2, Witczglas lott r, 
ut veró grandiorem fonüm edat , ponatur 
infra pulyerem argentum vivum. Secunda, 
Rec, Sülfuris lotc.12, Pulveris lote 24, Salis 
nitri lott 13. Carbonumlotr 2. $a gnuntilott 
2.ifta omnia lini oleo fübi gantur, =: Tertia, 
Rec, pulveris lott. 5. íalis crici locc x. fulfuris 
lott ». Gurfi lott 1. addatur aliqvantüex fers 
ramentis ferri, Quarta,Pulverisloct 1. Sulfu- 
rislotcr.Nitri lottz.Quinra, Nitri lott 4.Pul- 
verislorc2, Sulfüris loce t. Carbonum lote z. 
materia temperatur cremato, vel lini oleo. 

55. Compofetío pro Stelli, 

Rec. Salnitri loct i6. Sulfuris lott 4.Succi- 
nilott 2; Pulveris lott 6, Spitzglas, Witzglas 
lott 2. materia fubigatur cremato vel lini 
oleo, ex ficcetur, & in particulas concida- 
tur, argue lino inyolvacur, tum cremato 
per- 
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perfündatur & pulvere afpergatur, atque} 
tormento explodatur, 
6. Lapis quem agua accendit, 
Rec. Calamite nigra unciam i, faccini 
albi unc. n fablimati unc. j. contere & miíce 


cumaqyva vitz, ac vivà calce addita incor- | 


pora, cum ad ignem lentum exficca ; deinde 
ponein fornace vitrarià donecin calcem ex. 
uratür,hec erit lapis quitus, — Verüm 
ifti; & fimiles lapides plus habent famz, 
quàm fuccefTüs. 

37. Caudela in aqua ardens. 

Rec. Sulfuris & acetiac cere partes» 
quales, coque donec acetüm confumatur, 
fac cand.lam;accenfaardebit in aqua, 

59. Candela ferrum dufipans. 

Rec, Arfenici, rifigalli (ublimati fing; 
Unc.4. rerpentinz unc. 3. mifce;& áddecera 
unc, 6. & addito ell ychnio fac candelam,ae 
cende, fedà fumo tibicave. 

59. Metalla [lrepitum exploftamisfaciunte 

Aurumolveinaqua Regia,vclàqva for- 
ti fale ammoniaco exaltata, vel fpiritu falis 
& fpiritu nitri &qvalicer fumptisaddito mo 
dico fale ammoniaco, pracipitetur oleum 
tartari ex fale per deliqvium facti, calcem 


ablue aqváàclarà,&infoleex(icca, Ex hat 
Rec 
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Rec. gr.4, vel 6. & inculerovelcochleariar- 
genteo pone admorà fubtüs candelà, dabie 
fonitum fimilem explofioni bombarda , 
| fed cochlear petforabit;reli&tis intùs macu- 
| lisdeauratis, Ferrum Rec. aqvam fortem 
| exnitroalumine & vitriolo fa&tam. Sit ejus 
| lb. adde falis ammoniaci unc. t. fs, in bac 
aqua folve chalybem laminatum , & filtra 
| folutionem, & cum fale tartarí pulveriíaci 
| precipit; precipitationem ablue aquá cla- 
rå, & calcemexfíicca, Habet virtucemau- 
ri fulminantis. Tartarus etiam fulminat, 
| Rec.Nitripurificati drachmas ; fülfuris dr. x. 
falistartaridr.z. mifce & ferva in vitro clau- 
|foinlocotepido, —Hujusaliquor fcrupulos 
| projice fuper laminam ferream accenfam; 
penetrabit; cum tonitru. 
60. Forzacem cónflyuere que paucis lignis 
multum caleat, 
Fiatordiparia fornax cùm luo colo, in- 
tegrour mos eftac perfedéclau(o. Tumà 
| pavimento fornacis ad ulnam & dimidiam 
[urfum a(cendendo erigatur dimidium cœ- 
lumqvod claudar incipiendo ab eo fine in 
qvo eítorificium fornacem usque ad dimi- 
dium, rurfus aliud ccelum fimile dimidium 
indiftantia feíqviulnz erigatur afcendendo 


fupra 
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fupra coelum preteritum quod claudatfor 
nacem ex ea parte que refpicit hypocau. | 
ftum, & fic deinceps ponantur coeli, ignis 
enimintali fornace per qvandam reverbe. | 
racionem feintender. Idem effectus obti. 
nebitur, fi caminus per quem fumus abit, 
ubi aliquantum procesfic furfum, refleda. | 
tur deorfum ne calor per eum cvolct qui | 
aliàs copiofus evolare folet, de quo (upri, 
61, Candelamf acere inextinguibilem, 
Rec. Galbani unc r caléis viva unt y 
fel cornicis unc. 1. mifce fimul. adde viride 
eris, cantharides avul(is alis & capitibus& 
tantundem feminis lini ac cantharidum 
contere fimul, ac pone in vale fub fimo € | 
quino quinis diebus mutando non fimum | 


fed locum in eodem fimo, & hocfiarper | p 


dies 5o. efficiecurg; fimile croco, erit vero 
oleum foetidum , hoc oleo aliquoties lych. 
numimbue, poftea ceràimbue, Virgactiam 
porci ficcata & inftar candele cera velliia 
(ait Fallop.) exangvi non poteft, 

62, Varia de Ignibus, 

Dicit Albertus quod /gzs zez fit ufuru | 
manum {iarlenici rubri atque aluminis te 
rantur partes æqvalescum felle cauri &fuc | 
£o femper vive cemperentur,acque hoc une | 
guento | 


tfn ^ gventomanusillinantur, Alii fvadent mal- 
ocan: | vaviscum albumine ovi fubigere,& manum 
igos inungere,atque ficcato tum fi manum ille- i! 
erbe- | verisrurfusovialbumine,; atqyefulfure tri- ! 
obti | toafperíeris;ignemqve admoveris, ardere 
abit, | qvidemvidebitur, fed non ledetur, vel can- ! 
eda. | tundem fume ex pifcis glutiae & alumine 4 

tqu tufo,atqveacetovinifubige. ^ Vel malva- 
prà, | vifcus in aqva fabarum maceretur ,adda- 
», | tur deinde albumen oviucfiat ungventum, | 
ntu | Oleumfic eu fialiquid immerferis accendet. nm 
rid: | Rec. Sulfur vivum, cartarum, farcocollam; ! E 
ust | falemcoctum, petroleum, coqve omnia fie 
idum | mulhic non extingvitur ignis nifi urinà auc 
joe | aceto. Liuteum dicitur non ardere cryftal- 
vum | lopoliteiuperpofitum, etfi in carbonibus 
rpr ponatur. Sicommunis czz4e/ainvolvatur 
vero  fulfuretritocum carbonibus & tempore hy- 
jc | emisaqvà perfundatur ut congelet , & hoc 
tiam | aliquotiesreperatur, cum accendatur, yide- 
lla | bitur candela glaciali ardere. Ignemma- 
gibus innocuum promittunt, fi aftrum famis 
um, & calcem excindtam inmalyz aut mer- 
uru | curialisfuecoillinas, — Zgzeps producunt at- 
ste | tritafibi.laurus, rhamnus;ilex, tilia, 45 /gze 
[uc | fecura facitomnia,mercurium coqve, & in 
ju | &ecto excingue;atqve fubige ovialbumine, 
ento | T ut 
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utfiatubgvéntum, ^ Flámma non exuret 
filam circumdatum ftanneo' poculo aqvà 
.pleno;neqve charta in conum ducta pátie- 
cur, ficándela ita füperponacur ut flammam 


ejusambiat, incopum veró defuper ibflave. | 
ris ychementer, ^ Ignem exhibet jgferna- | 


lem, colophonia cum thure contufa , atqve 
candela injecta, Si incendatur caminus,ab 
infra optiméclsadendus, ne ignis aerem at. 
trahat & extingvetur , vel vas tmagnum à« 
qvà plenum füpponatur , decidecardens fü. 
ligo, 


Lientum à foleaccendetur (i oleo benedido 


füerir permüxto cüm fimo columbarüm | 


unctum,in gua ardebit. Rec, Carbopes (à 
ligaos;falem toftum ; fülfürs;"pitem cám: 
phoram, linum coqve fimul. Csudela inex- 
titgvibilis accipe caulem canabis, imple vi 
votulphure,ac involve linteoló tum cerà 
obdücite. "Vel: Rec, Sulfuris;cerz aceti 
tantundem fingulorum; coquead'copíum- 
ptionem aceti, Gaztela pecleexzizgveum f 
cjusellychniumarclé intorferís; nion enim 


poterit ceramattrahere, Laurer nodu pu | 


crida quercus, ^ Gazdele cllychninm fieri po 

teltexpingvi tæda linteolo veftita, 
Cardanus lib, 16, variet. cap. go. ait can- 
delam 
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delam éfevo factam humano ftrepére;atgue 

extingvi,fi cum illadeventum fuerit in lo- 

cum inquo defoffus eft chefaurus , id ille (ub 

dubio, nos pro certointer fuperftitiones re- 
ferimus. ignem uemita qva fortis filli quid- 
piá mercurii injeceris. Jgzi refrfHit. Sume glu- 
tinis pifcium aluminis, facüreiz parteszequa- 
lescum aceto misce; & quod visindemne 
abigne, hocungvento perunge.  ZLaere 
totfu dicitur íaccarum candi. cum mercurio 
coctam & foli per dies r4, expofitum.. 79775 
é vitro pleno aqvà ebullie.  Teftam ovi 
imple fulfure vivo; & calce viva, tritis, fora» 
menoccludeceráac immitte aqva. Sta- 
cua ardere videbitur , nec comburi, ungatur 
contuíomalvaviíco albo cum albumine o» 
vi, cumfülfüretritoconfpergatur;atqve ac» 
cendatur. = Cazdelafa&ta ex fevo-cerea. vi- 
debitar: ^ Rec, Calcem vivamtritam & fe- 
vo injcebullienti;illacum ad fundum de- 
fcendet fevum purificabit'; & omni foecore 
expediet, bujus fevi ad cres uncias ceræ u- 
namappone ut fimul tentur ; fantqve 
inde candelz. Cera veró ficaugebirur;ac- 

cipe fevibubuli aut vervecini bene copcufi 

partem & inaceto per tres dies madear;de- 

indeinalio per duas horas bulliat ; femper 

Ta abji- 
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abjiciendo (pumam, cum fevum in frigidàm 
effundatur.& bacillo agitetur,ut bene elua- 
tur; & hoc bisvelter repetatur; cum accipe 
folialauri;autrofmarini; vel alicujus plans 
te odoratz, &contere,atqve inaqva bené 
bulliant, aqua coletur, & in ea bulliat præ- 
dictum fevum per horam;ica foecorem amit 
tec; cum ci pro colore faciendo addi poterit 
crocus, cumquo ruríum ebulliat; fevum fic 
praeparatum mifcecumcera, — Cazde/a di- 
utius durabit, criticamin aqva macera ac il- 
lius extrahc fubftanriam;albam,;atqve fica 
&librz (evi unciam unam illiusadde. Vel 
farinamtriticeam fübigeaquá clará, deficca 
&triramfevoadde, Vel miíce fevum cum 
refina pini & bulliat; adde modicum galba- 
ni & ceram , videbuntur candelz cere, 
Ignis in camino ,ficlaufa fuerit camera, dum 
ampliüsaerem non poteftaccrahere , retra- 
hit fumum intra cameram : remedio erit, 
polubrumaqvà plenum. Sozu fclopi imita- 
beris, Rec, Saliscarcari drach. z; nitri 6. fol- 
furis3.contere, miíce, pone in ferreo co- 
chleari,cui fübjice candelam accenfam. 7n 
combuflibiliazeddic hoc un gventum.. Sume 
alumen plumeum,calcem extinctam,ovial. 
bumen; fuccum althezz& h ypíciami,femen 
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plyllii, faccum raphani,mifte, Idem præ- 
ftabit pinguedo rane cum calce talci | Lz- 
men diuturnam. Rec. Calcem vivam,tarta- 
rumcrudum, falem communem,nitrum,lb, 
rcontere, & qvarerinaqva vitz facta ex vi- 
nooptimo immerge, atqve reficca, cocum 
deinde ignelento diftilla; & in ferream lu- 
cernam infunde: atqve fuccende. 
Oleum incombuflibile. Oleum vulgare cum 
capitellofortiflimo incorpora, & qvod íu: 
pernatabitdiftilla, Vel, Squillam diftilla, 
addito faponeuc feces decrahacad fundum. 
Globus in agua ardebic. Duas uncias campho- 
ræ, unam thuris, in pulveresredige , adde 
modicum cerz,forma globum. & in agvam 
projiceaccenfum, Lapis dicitur/puto accen- 
di. Magnetsfruftum ponein vafe ut ficun- 
diqve contedumcalce vivà, vas autem po- 
ne in abenobullientis aqux ; & jam magnes 
ericidoneusurfputovel modicà aquà incen. 
datur, ut quidamcredunt. lones colorati, Si 
accenderis in cremato camphoram produ- 
cetigaem album, pallidum, la&teùm , Pix 
greca, rubeum, vel æneum, Sulfur cærule- 
um. Salammoniacum viridem. Antimo- 
niumcrudum;rufum;m ellenum, aut búxe- 
um.Scobseburnea;argenteum & candidum 


T3 fed 
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fed pauló fublividum;vel plumbeum.Scobs 


fuccint, flavum,vel cicreum;Pix navalisdu. | 


ra atrum,fuícum. Zr globus aqueus canatjm. 


figacurilli fiftula, Compofitiones pro globi 


qui ardent fub aquis, Rec.Salnicripulverifa. | 


ti lb.16. (al faris 1b, 4; ferraginis ligniin aqua | 


nitrofa deco&z & ficcatæ Ib. 4, Pul veris py 
rii granulari Ib, (T, (cobiseburnez Ib.4. Vel 
Salnitrilb.6, fulfuris o, Pulveris triti unam ; 
ramentiferri z picisgræcæfemis, Vel Sal- 
nitri Ib, 24, fulfüris 12; ferraginis lignez & 
fcobis fuccini lb-fs; Camphorz Ib, fs. miíce: 
antur oprimé, & ditm ponuntur in globo, 
adde olei lini; vel oliv. vel petrolei; vel ca- 
nales hume&tentur. Globus faltabir, fi globo 
ligncoindideris verfus ceotrüm perfofios 
nespulvereoneratas Vel {phæram ficca- 
vam chartam in hunc modum; + Globumo 
ligueum circumline cerá& fupraillumcon. 
glutina chartam,exficca , & per medium» 
fcinde;admove igni > eruncqve duo hemi- 
Íphzria;qvz compipge, & illis includedu- 
os pyrobolos abíqve affufione pulveris vi- 
Vi,qviconjungantur itä ucos unius attingat 
caudicemalterius. Prounius acceafione 
facforamen, curret elobusinunam partem 
qvàm diu pyrobolus uius ardebic , inalte: 
ram, 
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ram. Poltqyam alter fueric accenfíus. Scri- 
jura ia aere parebit, Jorra granaram ex 
charta factam imponatur convolutum pa- 
rallelogrammum , qvod fe poffic reducere 
ad planitiem fuam;hoc , rupco globo dicto 
exiliet;& filli pondera inferné fuerinc addi. 
ta,recté deícendet, fiet verè è coftis baleng 
duabus incontrarium tendentibus oonglu- 
ginatis. . Intra hoc parallelogrammum ex 
eadem materia fac literas grandes diítiactas, 
ea(q; (tuppáiavolve, & yino adufto, ia qvo 
folutum gummi arabicum tinge, ac pulvere 
contrito aíperge, fed parallegrammutn non 
rcíperge, qvia licerasconfunderet. 

Stelle cadentes videbuntur. Rec. Salnitri 
lib.fs. fuceiai pulverifati dr. 1, antimoniicru- 
di dr. 1, pulveris tritiunc, 3. vel fulfuris unc, 
fs. falnitri unc. 6. pulveris fubcilis(ime triti 
unc, sfs. Olbani, maftycis; cryftalli, mer- 
curii fablimari, ana, unc. 4. Ambra albz 
unc. Camphorz, antimonii , auripigrmen- 
ti,anaunc fs. Materig terantur & miícean- 
tur, & inglobulos magnitudine fabgz redu- 
cantur, fed dum pyrobolis imponuatur, 
ftappà (unt involvendi,& bz Stelle erunt 
utrumgueobícure, . Nitidiores fient Rec. 
gummiarabici titi optime unc. 4, campbo: 

I4 ræ 
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Tz inaqva ardenti difolutæ unc, ». Salnitri 
fe(quilibram, fulfuris lib.fs. vitri non in pul. 
verem redadli fed triti unc, 4. Ambra albg 
fefqvi unc.auripigmenci unc? fiant globuli, 
Seetille videbuntur iz aere, Rec. Saloitti 
unc. r, Salnitri liquefa&ti unc, (s, Pulveris 
triti unc fs. fingula feorfim pulverifa, & (ol. 
Ve cum cremato in quo folutum gummi 
arabicum, impone goflypii unc. r. in aceto 
vel vinoadufto decocti cum falnitro atque 
ficcati, in minuta concifi, fac deinde globu. 
los pifi magnitudine, & farinà pulveris re- 
fperíos exíicca. Scutum igneum formabi- 
tur; fiac duz tabellz intra eas difponantur 
pyroboli,ut fucceffivé accendantür, Gla- 
di eodem modo fiet ex duabus tabulis li- 
gnei.  Clavaienea. Fac globum, pro qvo 
Rec. Picis lib. unam fulfuris unc. 4. Carbo- 
num unc.2, mifce, & pinguedine, vel cre- 
mato fubige,ac globum forma, cui manu» 
briumappone. ^ Cz/ix 1gneus erit, Sit tor- 
natus ligno, habeatque canaliculos, ipfe 
impleaturhàcmateriá. Rec,Pulverisunc. 
4.fülfüris2,.carbonum unam,antimonii crü- 
di 2, falis communis, unam ; infundo pona- 
uraliqvid pulveris granulati, & pyroboli 
circa latus erigantur, totum tegatur orbe 
ligneo, 
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ligneo, & pice perfundatur, fübcusfíolet ac« 
cendi. 

63. Ignem ponderare; 

Dedimus alicubi pondusfumi, nuncigné 
expendemus & qvidem; nulla forma com- 
pofiti eft gravis licet. materiam fuam ad 
certam determinet gravitatem , quiaexigit 
utfit in certo gradu rafiratis. Qv veró 
corpus rarius eó levius; hinc quia ignis ma- 
xime rarefactam habet materiam maximé 
leviseft, Pondereturergo granum pulve- 
ris,qvodqvia v. g: dum accenditur millies 
majoremlocum occupat, iraque millies erit 
leyius feipfononaccenfo., 

64. Lucem confer vare, 

Ovatuori hactenus, tquancum | fcio lucis 
confervanda modi funt reperti, t. Lapis ex 
agro Bononienfi colle&us & calcinatus, fi 
exponatur foli comibibic lucem, & deinde 
in obícuro lucec aliquamdiu, fed incra an- 
num hic lapis irreparabiliter vires amittit, 
Scripfit deillo Forrunius;Licecus, Kircher, 
lib. 3. de Magnete p. 4. q.2; Borellus& alii. 
2, Repertusà Chriftiano Balduini anno167;. 
hicnon à Sole (ed ab aere illuminato lumen 
habet mutuum. 3 Accipicabigne lumen 
fi mecalline imponatur tabelle. & fubtus 
T5 ignis 
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ignisdccendatur, 4. Qui in occidentemm, 
dios inftar fülguris emittit, fimilis ejus ma, 
terja eft füccino flavo non penitus claro, 


Hoc Joannes Dauiel Krafft prafentayit e | 


reniís. Ele&tori Brandeburgico, 25, Aprilis | 


anro 1676. De lapide quodam ex Indiaallz- 


to fcribit T huanus hift, lib. 6, qui lucem o. | 


culisnonferendam vibrabat, fed inhoc n» turfa 


| Simi 
vitri 


tura nonars dominabatur, 
65- Horologium folare fomitu explofioni 
horas indicans. 

Fiat horologium c&qvinoctiale & mort 
folito collocetur. Loco ftyliincenirocol 
locetur globus per quem íol posit accen 
dere,in horis fingulis deponantur pyroboli 
onuftificco pulvere toties illí madidum in 
terponendo quoties volumus pro illa ho- 
raexplofionem audire. Velécontra,inlo- 


co ftylifit pulvisin illahora qvam volumus | 


nobis. pulveris ftrepitu indicari deponaur 
globus przdictus, 
66, Varie phafes ope ignis. 

Ut camera botris plena videatur, dum 
vitisinbotros turget, parvum borrum vid 
fuz adbherentem immitte lagenæoleo ple- 
ng, fineq; donec maturefcart, hoc impletam 
olcolampadem fi accenderis, ingvic Fallo 
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pigcubiculum videbitur botris: plenum. Sed 


fidos Dábimus certiorem infrà,id modum 
confeqvendi. 

Homines izhar Aetbyopum nigri compas 
rebunt;fi;ut docent aliqui lampadi mixtum 
atramento oleum infüderis, . Sed denigre« 
turfaneoleumnonideó niger eva det ignis, 
Simile eft: fiatramencum fepiz pifcis cum 


| vitriolo & eris viridi lampadi immiferis; 


omnia nigra & viridia confpicientur, Si- 
milisfabula eft, haberiin caudislacertarum 
nierarum guttas lucences, que cauda incifà 
eflluanc — Illis fi imbuatur ]ychnus atque 
accendatur; omnia víderiargentea. Hac 
ideò ponimus ne qvis fallatur dum ea in 
qvibusdamlegit; Melids agvam diluecro- 
co in linceolo immiffo & albumineori inji- 
ce; modicéqueconqvafla, ac pürz aqv&in- 
funde fi Ípectes contra ignem iftam aqvam 


| vitroinfufam; dabit aliquam urbis milita- 


dum | 
9 viti 
ople- 
etam 


Fallos 
pius 


dinem, Sic (pe&ra videbuntur f nodu di- 
miferis cancros, fcarabæos, teftudines cum 
affixis ardentibus candelis-  Videbuntur 
omhia moveri in camera fi parietes fuerint 
finuofi, ficand ela accendatur ob inzqva- 
lem lucis incurfüm, Caput damnati ap- 

päre- 
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parebit; fi deradaturcucurbite COFrteX ey, 


terior durus, thedullaqve camfeminibuse. 


jiciatur , tumin profundum excindantur o. 
culi, nafus, os &c. & candela intus ponatur; 
fadoilliin vertice cucurbicz refpirio, rt 
fie res horribilior; fi candele accenfx ma. 
nifefte circümextra fed remote ponantur, 
& tubus occultus ad capuc ducatur, per 
quem aliquis élongingvo imrittat voces, 

Serpens circa bacillum agitabitür, fac 

torruofum ferpentem ex charta leyi, eripe 
vercicaliter bacillum atqve ejus vertici ací 
infige , ut libere illi inflexus ac incumbens 
ferpenscircumagi poffit, Supponeferpen: 
ti lampadem, ut ejus fumo circumagatur; 
& habebitur intentum; Ipnfüper umbra 
ferpentis alios depinget in parietibus ser- 
pentes mobiles, 

Colores infinitos videbis , fed cave ne infi- 
ciaris; Liquefacplumbum;& dum conge: 
lare ac dureícere inçipic,facin eo foffulam, 
& adhuc calentiaffünde mercurium, & ille 
pariter infoffula congelabic. Hujus met: 
curii particulam zneo cochleari impone 
atque carbonibus fuperpone , dabit halitus 
varié coloratos,  Zormidabiles vero facies 
hominum & velut mortuales apparebunti 
per- 
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permifcueris cremato falem: & accenderis, 

| emneveró aliud lumenécamera fuftuleris. 

Viridia omnia in cubiculo confpicies fi 

| omni alia luceablatà ignem vitore imbues 

| risimbues verósinfunde in fcucellá xream 

cematum;adde zs yiride , & accende. Cæ- 

rdleam dabic: flammam cremacum íulfure 

| mixto; rübram addito cinnabari. - Pallidz 

|&agrarum fimiles fiunt facies fulfure vel 
cumino füffumigata. 

Serpens videbitur per parietem repere, 
Colloca globum aqvá plenum ;-& retrò 
eum lampadem , excra. -autem appende fi- 
guram ferpentis facti ex charta ut levi: lacu 
Imoveripolfit.... Colere qvovis.omniaimbu- 
tà videbis, fi amoto alio lumine lucernam 
illo coloreimbutam camerz intuleris, lux 
enim tranfcundo-vitrum:coloratum ab: eo 
| üpgitur. 

Lychnus in lampade agitabitur fi ili fue» 

titfalintritus, & ipfe fuerit confeQtus é cana; 

|. ldemajunteventurum fi fuerit fadus 
&oriocanisac lupi, vel lupi &ovis, etfi id 
peter ad Aefopum. 

Siquis tenuerit anre fe ignem cui fal am- 

moniacus eft impofitus; apparebit Perridus, 
Correre ferpentes per aerem videbuntur, fi 


char- 
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clárte :pergamenz : oblongo. tingantu 
camphorainaqva vire foluta,& accenfz de 
jicianvür ex locoalto, 

Omniavidebis: que funt extra cameram 


nodu. ` Fiat in pariete. porca vel feneftra | 


camerz foramen ut per illud fpecies vifibi- 
lesintrare posfint ficut qvando immitun. 
tur de die, loco objedti pone: chartam oleo 
tiam, & jamexficcacam in qva fit aliqva 


imago picta, retro illas pone aliqvot can; | 


delas; ut bene fit illuminata intrabunr fpe- 
ciéscameraüi& in expaníoliriteo albo,qvo 
excipientür, comparebunt. 'Hoc modo por 
füntfípedtra & mortui exhiberi; fcd verfu 


colum pedes vertent. 7r/des contpicies f | 


radium folarem per vitrumtrigobum inob. 


[cùram camera itiiferis. Periperifmati fi 


mile quideritfi per plura trigona vitrafimi: 
liter ut proximédictam lux ;rüittatür ; qug 
fi vicris polijedris excipiatur mirabiliorem 
dabit phafim, &adhuc mirabilioremfiinte- 
rimgyrentur, 

Vafculum reple optimo cremato; & fà 
lemcopiofum appone;colloca fuper carbo- 
ries, & poftqvam coqvi coepit;accende, qvi 

aderunt horride Ipectabuncur dumalia 
lux omnis abfuerit, 
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